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Περί ρυδμίσεως δεμάτων άναγομένων &1ς τά τής ίδρύσεως 
καί λειτουργίας ■βιομηχανιών, βιοτεχνιών, χάσης φόσεως 1 
μτρχ-ανολογικών εγκαταστάσεων καί άχαδηχών καί της εκ 
τούτων διασφαλίσεως χεριβάλλοντος έν γένει. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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ύλικάς ζημίας ή νά έπιδράσουν δυσμενώς έπί των ζώντων 
οργανισμών ή των οικοσυστημάτων καί έν γένει νά κατα¬ 
στήσουν τό περιβάλλον ακατάλληλον διά τάς κατά προο¬ 
ρισμόν επωφελείς χρήσεις. 

γ. Ώς «Μόλυνσις», ή ΰπαρξις εις τό περιβάλλον παθο¬ 
γόνων μικροοργανισμών ή στοιχείων ένδεικνυόντων εμμέ¬ 
σως δυνητικόν κίνδυνον όπάρξεως έν αύτώ τοιούτων μικρο¬ 
οργανισμών. 


’Έχοντες υπ’ οψει : 

1. Τάς διατάξεις : α) του άρθρου 7 του Νόμου ΔΚΣΤ/ 
1912 «περί των όρων ίδρύσεως βιομηχανικών έγκαταστά- 
σεων», β) τοϋ άρθρου 3, παράγραφος 2, του Ν. 3214/1955 
«περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοΰ Ν. ΔΚΣΤ 
τοϋ έτους 1912 «περί των όρων ίδρύσεως βιομηχανικών 
εργοστασίων» ώς καί άλλων τινών διατάξεων άρμοδιότη- 
τος τοϋ Υπουργείου Βιομηχανίας», γ) Τών άρθρων 2 καί 
4 τοϋ Ν. 4479/1965 «περί άδειων λειτουργίας καί τεχνικοΰ 
ελέγχου βιομηχανιών, βιοτεχνιών κ.λπ.». δ) Τοΰ άρθρου 
5, παράγραηρρς, Ι, τοΰ Α.Ν. ; 207/1967 «περί έγκαταστά- 
σεως καί λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης 
φύσεως μηχανολογικών έγκαταστάσεων καί αποθηκών 
καί π*ρί άλλων τινών συναφών διατάξεων», ε) Τοϋ άρθρου 
29 τοδ Ν. 1116/1981 «Για την παροχή κινήτρων ένισχύ- 
σεως της περιφερειακής καί οικονομικής άναπτύξεως της 
Χώρας καί τή ρύθμιση συναφών "θεμάτων». 

2. Τάς ύπ’ άριθ. 24/81 καί 28/81 Γνωμοδοτήσεις τοΰ 
παρά τφ 'Τπουργείω Βιομηχανίας καί Ένεργείας Συμ¬ 
βουλίου Βιομηχανίας καί Βιοτεχνίας. 

3. Τάς ύπ’ άριθ. 1381/81 καί 1394/81 Γνωμοδοτήσεις 
τοϋ Συμβουλίου της Επικράτειας, προτάσει τοΰ Υπουρ¬ 
γού Βιομηχανίας καί Ένεργείας, άποφασίζομεν : 

"Αρθρον 1. 

'Ορισμοί. 

1. Διά την έφαρμογήν τοΰ παρόντος Διατάγματος, 
νοούνται : 

α) "Ως «Περιβάλλον», ό περιβάλλων τόν άνθρωπον 
χερσαίος, θαλάσσιος καί έναέριος χώρος, μετά τών έν αυ¬ 
τή» χλωρίδος καί πανίδος, τών φυσικών πόριυν καί στοι¬ 
χείων πολιτισμού, ώς ταΰτα διεμ,ορφωθησαν εκ της δρα- 
οτηριότητος τοΰ ανθρώπου. ι 

β) Ώς «Ρύπανσις», ή άμεσος ή έμμεσος εκπομπή εις 
τό, έν γένει περιβάλλον ουσιών, θορυβου^ η ετερων μορφών 
ένείργείας είς ποσότητα, συγκέντρωσιν η, διάρκειαν, δυνα- 
μένα.ς νά προκαλέσουν βλάβην είς τήν υγείαν τοΰ ανθρώπου, 


δ) Ώς «Απόβλητα», παν στερεόν, υγρόν ή άέριον ή 
μορφή ένεργείας, άποβαλλόμενα είς τό περιβάλλον έκ τίνος 
έγκαταστάσεως, μετά ή άνευ έξεπεργασίας. 

ε) Ώς «Έπιτρεπόμενον "Οριον Εκπομπής» (Εΐϊΐίβ- 
8Ϊοη δί&ηά&Γά), τό καθοριζόμενον κατά τάς διατάξεις 
τοΰ παρόντος άνώτατον έπιτρεπόμενον ποσόν εκπομπής 
ρυπαινούσης ουσίας, θορύβου ή έτέρας μορφής ένεργείας 
υπό έγκαταστάσεώς τίνος είς τό περιβάλλον. 

στ) Ώς «Κατευθυντήριοι τιμαί», τιμαί έκεϊναι έκ τών 
όποιων θά καθορίζωνται έκάστοτε τά επιτρεπόμενα δρια 
έκπομπής ρυπαινουσών ουσιών δι’ έκαστον υδάτινον άπο- 
δέκτην, άναλόγως τής χρήσεως καί τής άφομοιωτικής ίκα- 
νότητος αύτοΰ, συμφώνως πρός τάς έκάστοτε ίσχυούσας 
ύγειονομικάς διατάξεις. 

η) Ώς «Εγκαταστάσεις», τά βιομηχανικά καί βιοτε¬ 
χνικά έργοστάσια, τά βιοτεχνικά έργαστήρια τά έργοτά- 
ξια ώς καί αί, ανεξαρτήτως βιομηχανικής δραστηριότητος, 
πάσης φύσεως μηχανολογικαί έγκαταστάσεις, αί μόνιμοι 
έστίαι καύσεως καί αί άποθήκαι, αί όποϊαι τελοΰν όπό 
έκμετάλλευσιν ή κατοχήν φυσικών προσώπων ή τοΰ Δη¬ 
μοσίου ή τών Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., έκ τής 
έκ τής λειτουργίας ή χρήσεως τών όποίων δύναται νά 
προκύψη ρύπανσις τοΰ έν γένει περιβάλλοντος. 

Ώς «Νέαι Εγκαταστάσεις». 

1. Έκεϊναι διά τάς όποίας, άπό τής ένάρξεως ισχύος 
τοΰ παρόντος, υποβάλλεται αϊτησις χορηγήσεως άδειας 
έγκαταστάσεως, δπου απαιτείται αΰτη, ή αϊτησις χορη¬ 
γήσεως άδείας λειτουργίας. 

2. Έκεϊναι διά τάς όποίας, έχει μέν χορηγηθή ή άδεια 

έγκαταστάσεως, πλ.ήν όμως δέν έχει χορηγηθεί ή άδεια 
λειτουργίας έντός δύο (2) έτών άπό της ένάρξεως ίσχύος 
τοΰ παρόντος καί *“ > 

3. Έκεϊναι αί όποϊαι εΰρίσκονται έν λειτουργία κανί 
τήν δημοσίευσιν τοΰ παρόντος καί διά τάς όποίας' ύποβάλ- 
λεται αϊτησις χορηγήσεως άδείας έπεκτάσεως ή έκσυγχρ#"/’ 
Μσμοΰ ή μεταφοράς των, διά τό τμήμα όμως έκεϊνο 
καταστάσεων είς τό όποιον άναφέρεται ή- έν λόγφ «ϊτη<Λ$ : 
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0) 'ίΐς «Παλαιαί Εγκαταστάσεις», αί μή άποτελούσαι 
νέας εγκαταστάσεις κατά την έννοιαν της προηγουμένης 
παραγράφου. 


"Αρθρον 2. 

Επιτρεπόμενα "Ορια Εκπομπής. 

1. Τό έπιτρεπόμενον ποσόν εκπομπής ρυπαινούσης ού- 
σίας εις τήν άτμόσφαιραν υπό εγκαταστάσεων, καθορίζεται 
ώς ακολούθως : 

α) Διά τον καπνόν, τον προερχόμενον έκ των έστιών καύ¬ 
σεως των παλαιών καί νέων εγκαταστάσεων, εις τον βα¬ 
θμόν 1 της κλίμακος Κϊη£β1ηιευαη. 

Κατ’ έξαίρεσιν επιτρέπεται ή υπέρβασις τού ώς άνω 
βαθμού Ι.' 

α) καί μέχρι τού βαθμού 2 διά συνολικόν χρόνον μέχρι 
τεσσάρων πρώτων λεπτών της ώρας (4') καί δι’ έκαστον 
ήμίωρον λειτουργίας της εστίας καύσεως καί β) καί μέχρι 
τού βαθμού 3 διά συνολικόν χρόνον μέχρι τριών πρώτων 
λεπτών της ώρας (3') καί διά τό πρώτον τέταρτον της 
ώρας από της έναύσεως της εστίας καύσεως, ή από τυχόν 
σχετικής βλάβης. 

β) Διά τό φθόριον, τό ύδροφθόριον καί τάς φθοριούχους 
άνοργάνους ένώσεις έκπεμπόμενα μέν ύπό παλαιών εγκα¬ 
ταστάσεων εις 100 ιη§/ΝΜ3, έκπεμπόμενα δέ ύπό νέων 
εγκαταστάσεων εις 80 ηα§/ΝΜ3, πλήν τών έκπεμπομέ- 
νων υπό εγκαταστάσεων πρωτογενούς παραγωγής άλου- 
μινίου. 

γ) Διά τόν άνόργανον μόλυβδον ή τό αρσενικόν ή τό κάδ- 
μιον εκπεμπόμενα μέν ύπό παλαιών εγκαταστάσεων εις 
.20 γπ§/ΝΜ 3, εκπεμπόμενα δέ ύπό νέων έγκαταστάσεων 
έίς 10 Π1&/ΝΜ3, δι’ Ιν έκαστον τούτων καί ούχί άθροιστι- 
κώς. 

■ δ) Δια τ<* στερεά έν αίωρήσει (σκόνες) τά έκπεμπόμενα 
μέν ύπό παλαιών έγκαταστάσεων εις 150 πΐ£/Μ3, τά εκ¬ 
πεμπόμενα δέ ύπό νέων εγκαταστάσεων εις 100 ίη§/Μ3. 

ε) ' Γπό τών έγκαταστάσεων παραγωγής τσιμέντου εις 
150 ΙΏ£ στερεών έν αίωρήσει άνά ΝΜ3 ύπό τών παλαιών 
έγκαταστάσεων καί είς 100 ιη§/ΝΜ3 τοιούτων τών νέων 
έγκαταστάσεων. 

, Εις τάς εγκαταστάσεις παραγωγής τσιμέντου έπιτρέ- 
πεται η χρησιμοποιησις καυσίμων ύψηλής περιεκτικότη¬ 
τας είς θειον, υπο τόν όρον ότι τό παραγόμενον διοξείδιον 
τού θείου δεσμεύεται κατά τήν παραγωγικήν διαδικασίαν. 

στ) ϊπό τών έγκαταστάσεων παραγωγής ύδροχλωρι- 
κοΰ όξέος ή ύδροχλωρίου είς 40 ιη§/ΝΜ3 ύδροχλωρικοΰ 
όξεος ή ύδροχλωρίου, έκπεφρασμένου είς ύδροχλώριον, 'έκ- 
πεμπομένου υπο τών παλαιών έγκαταστάσεων καί είς 
20 Π 18 /ΝΜ 3 τοιούτων έκπεμπομένων ύπό τών νέων εγκα¬ 
ταστάσεων. 

^ζ) 'Τπό τών έγκαταστάσεων παραγωγής νιτρικού όξέος 
(•’-ζ 8 χιλιόγραμμα Ν02 άνά παραγόμενον τόννον νιτρικού 
όξέος 100 % ύπό τών παλαιών έγκαταστάσεων καί είς 5 
χιλιόγραμμα ύπό τών νέων έγκαταστάσεων. 

η) Ϊπό τών έγκαταστάσεων παραγωγής θειϊκοΰ όξέος 
^ Χιλιόγραμμα 802 άνά παραγόμενον τόννον θειϊκοΰ 
όξέος 100% ύπό πλαιών έγκαταστάσεων καί είς 6 χιλιό¬ 
γραμμα υπό τών νέων έγκαταστάσεων καί 2) είς 0,8 
λ^όγραμμα 803 άνά τόννον παραγομένου θειϊκοΰ όξέος 
100% υπό^ παλαιών έγκαταστάσεων καί είς 0,5 χιλιόγραμ¬ 
μα υπό τών νέων έγκαταστάσεων. 

λ θ) ϊπό τών έγκαταστάσεων παραγωγής πρωτογενούς 
αλουμινίου είς 3 χιλιόγραμμα φθορίου άνά παραγόμενον 
τόννον άλουμινίου ύπό παλαιών έγκαταστάσεων καί είς 1 
χιλιόγραμμον ύπό τών νέων έγκαταστάσεων. 

- ι ) ' ϊπί > τ «ν έγκαταστάσεων, παλαιών καί νέων, διύλί- 
σεως πετρελαίου 1) είς 10 ιη 8 Η28/ΝΜ3 καί 2) είς τήν 
.περίπτωσιν κατά τήν όποιαν τό παραγόμενον ύδρόθειαν 
είναι περισσότερόν τών δύο τόννων ήμερησίως, τά άπαέ- 


ρια τά περιέχοντα ύδρόθειον, ύποβάλλονται είς τήν κατάλ¬ 
ληλον έπεξεργασίαν μετατροπής τού ύδροθείαυ είς θειον. 

ια) 'Υπό τών έγκαταστάσεων, παλαιών καί νέων, προ- 
παρασκευής άνθρακας, ήτοι θραύσεως, λειοτριβήσεως, κοσ- 
κινήσεως, μεταφοράς καί φορτώσεως είς 100 πιμ κόνεως 
άνθρακας άνά ΝΜ3. 

ιβ) 'ϊπό τών έγκαταστάσεων, παλαιών καί νέων, παρα¬ 
γωγής ή έπεξεργασίας ή βιομηχανοποιήσεως άμιάντου είς 
δύο ίνας άμιάντου άνά κυβικόν εκατοστόν άέρος δι’ άμίαντον 
χαρακτηριζόμενον ώς χρυσοτίλην καί είς 0.2 Ενας άμιάντου 
άνά κυβικόν εκατοστόν άέρος δι 5 άμίαντον χαρακτηριζό- 
μενον ώς κροκιδόλιθον. 'Ώς Ενα άμιάντου, νοείται, κατά 
τάς διατάξεις τού παρόντος, κάθε Ενα τής οποίας τό μήκος 
είναι μεγαλύτερον τών 5 μικρών καί είς τήν οποίαν ή σχέσις 
τού μήκους ώς προς τό πλάτος είναι μεγαλυτέρα τού 3 
πρός 1. Είς τήν περίπτωσιν κατά τήν όποιαν συνυπάρχουν 
καί τά δύο είδη άμιάντου, τό άνώτατον έπιτρεπόμενον ποσόν 
έκπομπής ύπολογίζεται επί τη βάσει τού ποσοστού συμμε¬ 
τοχής έκάστου είδους. 

2. Ιό κατά τήν προηγουμένην παράγραφον ποσόν άντι- 
προσωπεύει τόν μέσον όρον τιμών τουλάχιστον 3 μετρή¬ 
σεων έντός ενός 24ώρου. 

3. Η μέτρησις τών κατά τήν προηγουμένην παράγραφον 
καθοριζομένων ορίων έκπομπής γίνεται είς τό σημεΐον έκ¬ 
πομπής τής ρυπαινούσης ουσίας καί προ τής άναμίξεώς της 
μέ τόν άτμοσφαιρικόν άέρα. 

4. Είς τήν κατά νόμον ,χορηγουμένην άδειαν έγκαταστά- 
σεως η λειτουργίας δύναται νά όρίζωνται τό έπιτρεπόμενον 
ποσον εκπομπής ρυπαινούσης ουσίας ύπό τής έγκαταστά- 
σεως, εφ οσον τούτο δέν καθορίζεται ύπό τής παραγράφου 
1 τού παρόντος άρθρου. 

5. Το ανώτατον έπιτρεπόμενον οριον θορύβου, έκπεμπό- 
μενον εις τό περιβάλλον ύπό τών έγκαταστάσεων, καθορί¬ 
ζεται ως τούτο άναφέρεται είς τόν κατωτέρω παρατιθέμε- 
νον πίνακα, μετρούμενον έπί τού ορίου τού άκινήτου επί 
τού οποίου κεΐται ή έγκατάστασις. 


ΠΙΝΑΞ I 

’Ανωτάτου Έπιτρεπομένου 'Ορίου Θορύβου 


’Ανώτατον 

α/α Περιοχή δριον Θορύ¬ 

βου είς (ΙΒΑ 


1. Νομοθετημέναι Βιομηχανικαί Περιοχαί . 70 

2. Περιοχαί είς ας τό έπικρατέστερον στοιχεΐον 

είναι τό βιομηχανικόν 65 

3. Περιοχαί είς ας επικρατεί έξ ίσου τό βιομη- 

μηχανικόν καί άστικόν στοιχεΐον 55 

4. Περιοχαί είς άς έπικρατεΐ τό άστικόν στοι- 

χείον. 50 


Δια τας εγκαταστάσεις, τάς εύρισκομένας έν έτταφή 
μετά κατοικουμένων κτισμάτων, τό άνώτατον έπιτρεπό¬ 
μενον οριον θορύβου καθορίζεται είς 45 6ΒΑ, άνεξαρτήτως 
τής περιοχής είς ήν εύρίσκεται ή έγκατάστασις, μετρού¬ 
μενον εντός τού κατοικουμένου κτίσματος μέ'άνοικτάς ,θύ- 
ρας καί παράθυρα. · 

"Αρθρον 3. ί 

> Δ· 1 κατευθυντήριοι τιμαί, περί ών ή περίπτωσις |στ, 
τής παραγράφου 1 τού άρθρου 1 τού παρόντος, καθορίζον¬ 
ται ως αύται άναφέρονται είς τόν κατωτέρω παρατιθέμάνον 
πίνακα. / 
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ΠΙΝΑΞ 2 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ 


Είδος Έγκαταστάσεως 


Χαρακτηριστικά αποβλήτων 


Άνωτάτη μέση τιμή Μέσος όρος τιμών διά 
24ώρου 30 συνεχείς ήμέρας 


Σφαγή ζώων, πλήν πουλερικών 


Σφαγή πουλερικών 


Γαλακτοκομικά προϊόντα 


(χιλιόγραμμα άνά τόννον ζώντος ζώου) 

ΒΟΒ5. 

έν αίωρήσει 

στερεά . 

λίπη . 

άζωτον . 

(χιλιόγραμμα άνά 1000 πουλερικά) 

ΒΟΒ5 . 

εν αίωρήσει 

στερεά . 

(χιλιόγραμμα άνά τόννον γάλακτος) 

ΒΟΒ5.. 

έν αίωρήσει . 

στερεά... 


Κονσερβοποιΐα φρούτων καί 
λαχανικών 


Κονσερβοποιΐα ίχθυηρών 


Παραγωγή σακχάρεως έκ τεύτλων 


Παραγωγή αμύλου καί γλυκόζης 


Ο ί^οπνευματοπο ιΐα 


Παραγωγή ζύθου 


Επεξεργασία ερίου 
α) Ακαθάριστη πρώτη ύλη 


β) Μετά καθαρισμόν πρώτη ύλη 


Κατεργασία βάμβακος 


(χιλιόγραμμα άνά τόννον προϊόντος) 

ΒΟΒ5. 

έν αίωρήσει 

στερεά . 

(χιλ/μα άνά τόννον προϊόντος) 

ΒΟΒ5. 

έν αίωρήσει 

στερεά . 

λίπη καί έλαια. 

οργανικόν άζωτον . 

(χιλ/μα άνά τόννον προϊόντος) 

ΒΟΒ5. 

έν αίωρήσει 

στερεά . 

(χιλ/μα άνά τόννον προϊόντος) 

ΒΟΒ5. 

ΟΟΟ ...-. 

έν αίωρήσει στερεά. 

ΒΟΒ5... 

(χιλιόγραμμα άνά τόννον άνύδρου 
άλκοοόλης) 
έν αίωρήσει 

στερεά . 

(χιλιόγραμμα άνά τόννον άνύδρου 
άλκοόλης) 
λίπη καί έλαια 

(χιλ/μα άνά τόννον προϊόντος) 
(χιλ/μα άνά κ.μ. ζύθου) 

ΒΟΒ5. 

έν αίωρήσει 

στερεά . 

(χιλ/μα άνά τόννον προϊόντος) 

ΒΟΒ5 .... 

έν αίωρήσει 

στερεά . 

φαινόλαι . 

λίπη καί έλαια. 

χρώμιον +6. 

ΒΟΒ5. 

έν αίωρήσει 

στερεά.? 

φαινόλαι . 

χρώμιον 4-6. 

(χιλ/μα άνά τόννον προϊόντος) 

ΒΟΒ5... 

έν αίωρήσει στερεά. 


1.60 

2.00 

0.53 

0.20 

3.50 

5.00 

0.80 

0.43 


1.90 

0.85 

2.40 

3.00 

0.90 

0.12 

3.00 

15.00 

4.00 

6.00 

3.00 

1.58* 


67.2** 


3.50* 

2.40** 

1.70 

1.30 

2.20 


47.00 

47. 0 
0.40 
28. 6 
0.20 
26.00 

20.00 

0.40 

0.20 

30.15 

20. 0 


0 . 8 

1.00 

0.26 

0.10 

1.80 

2.50 

0. 4 

0.23 


0.95 

0.45 

1.20 

1.50 
0.45 
0 . 6 

1.50 

7.50 

2.00 

3.00 

1.50 
0.79* 

33. 6** 

1.80* 

1 . 20 ** 

0.85.... 

0.655 

1.10 


23.50 

23. 5 
0.20 
14. 3 
0.10 
13.00 

10.00 

0.20 

0.10 


15.00 

10. 0 


* Μετά άπό καθίζησιν του τρυγικοϋ οξέος μέ 0& (ΟΗ )2 
** Χωρίς τήν καθίζησιν του τρυγικοϋ οξέος 
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Είδος "Εγκαταστάσεως 

Χανακτηριστικά άποβλήτων 

Άνωτάτη μέση τιμή 
24ώρου 

Μέσος όρος τιμών διά 

30 συνεχείς ήμέρας 

Βυρσοδεψεία 

(χιλιόγραμμα άνά τόννον άκατεργά¬ 
στων δορών) 

Β0ϋ5. 

13.30 

6.65 


έν οαωρήσει 

στερεά. 

ολικόν χρώμιον . 

20. 7 

10.35 


0.50 

0.25 


θειούχα. 

1.00 

0.50 


λίπη καί έλαια . 

3.50 

1.75 

Παραγωγή χαρτοπολτού 
α) Θειϊκός χαρτοπολτός (ΟΚΑΡΤ) 

(χιλ/μα άνά τόννον προϊόντος) 
Β0Ό5. 

13.00 

6.50 

β) Θειώδης χαρτοπολτός 

έν αίωρήσει 

στερεά . 

7. 0 

3. 5 

Β0ϋ5. 

20.0 

10.00 


έν αίωρήσει 

στερεά . 

8 . 0 

4.00 

γ) Ή μιχημικός χαρτοπολτός 

Β0ϋ5. 

10.00 

5.00 


έν αίωρήσει 

στερεά . 

5.00 

2.50 

Παραγωγή χάρτου 

(χιλιόγραμμα άνά τόννον προϊόντος) 
Β0Ό5. 

5.00 

2.50 


έν αίωρήσει 

στερεά... 

6.00 

3.00 

Παρασκευή σαπώνων καί παρασκευα-(χιλ/μον άνά τόννον προϊόντος) 
σμάτων καθαρισμοΰ Β0Ι)5. 

0.9 

0.45 


000 . 

1.5 

0.75 


έν αίωρήσει 

στερεά... 

0 .. 6 

0. 3 


έλαια καί λίπη. 

0.13 

0.065 

Παραγωγή, έπεξεργασία φυτικών, 
ζωικών λιπών καί ελαίων. 

(χιλ/μα άνά τόννον προϊόντος) 
Β0ϋ5... 

4.00 

2.00 


ΟΟΏ. 

6.00 

3.00 


έν αίωρήσει 

στερεά... 

5.00 

2.00 


λίπη καί έλαια. 

1.00 

0.50 

"Αλεσις δημητριακών 

(χιλ/μα άνά τόννον προϊόντος) 
ΒΟϋδ. 

0.17 

0.085 


έν αίωρήσει στερά. 

0.24 

0.12 

Μή άλκοολοΰχα ποτά 

(χιλ/μα άνά τόννον προϊόντος) 

ΒΟϋδ. 

0.60 

0.30 


έν αίωρήσει στερά. 

0.50 

0.25 

Δι’ όλος τάς έγκαταστάσεις 

ΡΗ 

6 

-9 


2. Ώς ΒΟΏ 5 διά την εφαρμογήν του παρόντος, νοείται 
τδ βιοχημικώς άπαιτούμενον όξυγόνον των 5 ήμερων καί 
ώς 00 β τό χημικώς άπαιτούμενον όξυγόνον. 

3. Διά τάς εγκαταστάσεις καί τάς ρυπαινούσας ουσίας 
τας μή άναφερομένας εις τόν πίνακα της παραγράφου 1 
τοϋ παρόντος άρθρου, ώς κατευθυντήριοι τιμαί θά λαμβά- 
νωχται τα ποσά των ρυπαινουσών ουσιών, τά προκύπτοντα 
έκ της καταλλήλου επεξεργασίας των άποβλήτων μέ βα¬ 
θμόν άποδόσεως 85 % διά τόν μέσον όρον τιμών τριάκοντα 
συνεχών ήμερών. Τό ποσοστόν αυτό υπολογίζεται επί τών 
ρυπαντικών φορτίων άκατεργάστων άποβλήτων. 

4. Διά τάς, κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος, άπαιτου- 
μένας δειγματοληψίας, άναλύσεις, προσδιορισμούς καί με¬ 
τρήσεις ίσχυουν αί ύπό τοϋ Ελληνικού "Οργανισμού Τυπο- 


ποιήσεως (ΕΛΟΤ) πρότυποι μέθοδοι, ελλείψει δέ τοιούτων 
αί εις τάς χώρας τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΐσχύουσαι 
τοιαϋται, όριζόμεναι έκάστοτε εις τήν άδειαν έγκαταστά- 
σεως ή λειτουργίας. 

"Άρθρον 4. 

1. Διά τήν κατά τάς κειμένας διατάξεις, χορήγησιν 
αδειας εγκαταστάσεως ή λειτουργίας εις τάς εγκαταστά¬ 
σεις τάς κατονομαζομένας εις τόν κάτωθι παρατιθέμενον 
πίνακα 3, άπαιτεΐται προηγουμένως ή υποβολή εις τήν Διεύ- 
θυνσιν Προστασίας Περιβάλλοντος τοϋ Υπουργείου Βιο¬ 
μηχανίας καί Ένεργείας μελέτης περιβαλοντολογικών έπι- 
πτωσεων τύπου Α, τής οποίας ό τύπος καί τό περιεχόμενο 
καθορίζεται εις τό Παράρττιυ,α Α τοϋ 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥ ΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

Π I Ν Α Ξ 


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΑΟΝΤΟΛΟ ΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΤΠΟΤ Α 

1. Παραγωγής σακχάρεως έκ τεύτλων. 

2. Παραγωγής βασικών ανόργανων χημικών προϊόντων. 

3. Παραγωγής χημικών λιπασμάτων. 

4. Παραγωγής πλαστικών υλών και συνθετικών ρητινών. 

5. Παραγωγής πετροχημικών. 

6 . Παραγωγής βασικών οργανικών ενδιαμέσων. 

7. Παραγωγής χαρτοπολτού. 

8 . Διϋλίσεως ακαθάρτου πετρελαίου. 

9. Παραγωγής κώκ, λιγνιτοπλίνθων καί άλλων τυποποιη¬ 
μένων καυσίμων. 

10. Άποθηκεύσεως, διανομής καί επεξεργασίας άνθρακος 
άνω τών 200 τόννων ήμερησίως. 

11. Παραγωγής καί εξαγωγής πετρελαίου. 

12. Παραγωγής τσιμέντων. 

13. Φρύξεως προϊόντων λευκολίθου. 

14. Παραγωγής αμιάντου καί ειδών αύτοϋ. 

15. Παραγωγής χυτοσιδήρου 

16. Παραγωγής χάλυβος. 

17. Μεταλλουργίας μολύβδου. 

18. Μεταλλουργίας σιδηρονικελίου. 

19. Μεταλλουργίας χαλκού καί κραμμάτων αύτοϋ. 

20. Μεταλλουργίας άλουμινίου καί κραμμάτων αύτοϋ. 

21. Μεταλλουργίας άλλων κοινών μετάλλων καί κραμμάτων 
αύτών. 

22. Ναυπηγήσεως μεταλλικών σκαφών. 

23. Παραγωγής ηλεκτρικής ένεργείας. (θερμικής). 

24. Άεριοποιήσεως άνθρακος. 

25. Παραγωγής θείου. 

26. Νομοθετημέναι βιομηχανικαί περιοχαί. 

2. Διά την χορήγησιν άδειας έγκαταστάσεως ή λειτουρ¬ 
γίας, εις τάς εγκαταστάσεις τάς κατονομαζομένας εις τον 
κάτωθι παρατιθέμενον πίνακα 4, απαιτείται ή υποβολή 
ομοίως μελέτης περιβαλλοντολογιών επιπτώσεων τύπου Β', 
της οποίας ό τύπος καί τό περιεχόμενον καθορίζεται εις τό 
Παράρτημα Β τοΰ παρόντος. 

ΠΙΝΑΞ 4 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΤΠΟΤ Β. 

1. Σφαγής ζώων καί έκδοράς αύτών, εκτός πουλερικών. 

2. Κονσερβοποιΐας κρέατος. 

3. Πτηνοσφαγείων καί επεξεργασίας κρέατος πουλερικών. 

4. Παρασκευής όιατηρουμένου γάλακτος, βουτύρου, για- 
ούρτης. 

5. Παρασκευής χυμοϋ έξ οπωρών. 

6 . Παρασκευής διατηρουμένων λαχανικών. 

7. Καθαρισμού - επεξεργασίας σταφίδος. 

8 . Πυρηνελαιουργίας. 

9. Σπορελαιουργίας. 

10. Χημικοΰ καθαρισμού καί ύδρογονώσεως ελαίων καί 
λιπών. 

11 . Άλέσεως δημητριακών. 

12. Παραγωγής αμύλου καί αμυλοσακχάρου. 

13. Παραγωγής ζυμών. 

14. Οινοπνευματοποιίας. 

15. Βυνοποιίας καί ζυθοποιίας. 

16 . Παρασκευής καί έμφιαλαόσεως ποτών έκ/ χυμών και 

άναψυκτικών. | 

ΐ7. Πλύσεως καί άπολιπάνσεως φυσικοϋ ερίου. 
ΐ8. Βαφείων, λ.ευκαντηρίων, φινιριστηρίων καί τυποβα¬ 
φείων (άνω τών 1.000 ΚίΤ α' ύλης/ άνά ημέρα). 


19. Κατασκευής τεχνητής ξυλείας. 

20. Παραγωγής χάρτου καί χαρτονίου. 

21. Παραγωγής σολοδερμάτων καί έπανωδερμάτων. 

22. Παραγωγής λοιπών δερμάτων. 

23. Παραγωγής συνθετικού δέρματος. 

24. Κατασκευής έπισώτρων καί αεροθαλάμων. 

25. Παραγωγής παντός είδους εκ πλαστικής ύλης δι’ 
άναμίξεως μέ ϊνας αμιάντου. 

26. Άναμίξεως καί συσκευασίας χημικών λιπασμάτων 
(έξέτασις κατά περίπτο^σιν). 

27. Παραγωγής τεχνητών ίνών μετάξης, ερίου, βάμβακος. 

28. Παραγωγής οργανικών χροοστικών ούσιών. 

29. Παραγωγής γλυκερίνης, λιπαρών οξέων, στεάτινης 
καί παραφίνης. 

30. Παραγωγής λοιπών βασικών χημικών προϊόντων. 

31. Παραγωγής άσφαλτικών υλικών έπιστρώσεως οδών. 

32. Παραγωγής ναφθαλίνης. 

33. Κατασκευής ειδών έκ πυριμάχων καί όξυμάχων υλι¬ 
κών. 

34. Κατασκευής υαλοπινάκων καί σκευών έξ ύάλου έν 
γένει. 

35. Παραγωγής ίνών έξ ύάλου (ύαλοβάμβακος). 

36. Βιομηχανικής κατεργασίας μπετονίτου, περλίτου, καο¬ 
λίνου κ.λπ. 

37. Ασβέστου. 

38. Παραγωγής γύψου. 

39. Κατασκευής ειδών έξ άμιαντοτσιμέντου. 

40. Επεξεργασίας θείου. 

41. Παραγωγής λοιπών προϊόντων έκ μή μεταλλικών 
ορυκτών. 

42. Κατασκευής αντικειμένου έκ χυτοχάλυβος. 

43. Έξελάσεως σιδήρου. 

44. Κατασκευής σιδηροσωλήνοκ;, πλήν ήλεκτρομονωτικών. 

45. Άνακτήσεως μολύβδου εις χυτήρια. 

46. Άνακτήσεως λοιπών μετάλλων εις χυτήρια (πλήν σι¬ 
δήρου). 

47. Έπιμεταλλώσεους καί όξειδώσεως μετάλλων καί άνο- 
διώσεως άλουμινίου (άνω τών 50 Κ\Ά). 

48. Παραγωγής αύτοκινήτων. 

49. Κατασκευής συσσωρευτών. 

50. Παραγωγής φωταερίου. 

51. Εστιών καύσεοις, στερεών καυσίμονν (κώκ, λιθάνθρα¬ 
κες κ.λπ.) άνω τών 10.000.000 ΚΟιΐ,/Ι ί. 

52. Παραγωγής σαπώνων. 

53. Παραγωγής άπορρυπαντικών. 

54. Παραγωγής γεωργικών φαρμάκων, έντομοκτόνων. 

55. Παραγωγής εκρηκτικών, πλήν πυροτεχνημάτων. 

56. Επεξεργασίας (άναγεννήσεως) μεταχειρισμένων ορυ¬ 
κτελαίων ή παραγωγής ορυκτελαίων. 

57. Επιφανειακής έπεξεργασίας μετά/,λων (βαφή διά 
θερμικής σταθεροποιήσεο^ς). 

3. Εγκαταστάσεις, περί ών αί παράγραφοι 1 καί 2 τοΰ 
παρόντος άρθρου λειτουργοΰσαι ή έγκαθιστάμεναι έντός 
Νομοθετημένων Βιομηχανικών Περιοχών άιταλλάσσονται 
τής ύποχρεούσεως υποβολής με?.έτης περιβαλλοντολογικο>ν 
επιπτώσεων. 

4. Διά τήν χορήγησιν άδειας λειτουργίας εις έγκατα στά¬ 
σεις, έξ ών προέρχονται υγρά άπόβλητα, άπαιτεΐται ή υπο¬ 
βολή τής, υπό τών κειμένων διατάξεων, προβλεπομένης 
προσωρινής ή οριστικής άδειας διαθέσεως υγρών άποβλήτων 
οί όροι τής οποίας δέον νά είναι σύμφιυνοι πρός τάς υπό τοΰ 
άρθρου 3 τοΰ παρόντος καθοριζομένας κατευθυντηρίους τιμάς 
αίτινες καί άποτελοΰν όρους τής άδειας λειτουργίας. 

5. Διά τάς παλαιάς έγκατκστάσεις, τάς άναφερομένας, 
εις τον πίνακα τής παραγράφου 1 τοΰ παρόντος άρθρου, άπαι- 
τεΐται, ή έντός έτους άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος, υποβολή 
μελέτης περιβαλλοντολογιών έπιπτώσεων τύπου Β. 

6. Κατά τήν άνανέωσιν τής, ύπό τών κειμένων διατάξεων, 
προβλεπομένης άδειας λειτουργίας δεν απαιτείται ή υποβολή 
νέας μελέτης περιβαλλοντολογιών έπιπτώσεων, έφ’ όσον 
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8 έν έπήλθον ούσιχστικαί διαφοροποιήσεις εις τάς εγκατα¬ 
στάσεις. 

Άρθρον 5. 

1 . Έάν έκ τής λειτουργίας έγκαταστάσεώς τίνος διαπι- 
στωθή ή μή επαρκής προστασία τοϋ περιβάλλοντος, ό 'Υ- 
πουργδς Βιομηχανίας καί Ένεογείας επιβάλλει διά τροπο- 
ποιήσεως τής άδειας λειτουργίας τούς ένδεικνυομένους 
ορούς προς διασφάλισιν τοϋ περιβάλλοντος, καΟορίζων διά 
τής αύτής άποφάσεως την άπαιτουμένην προθεσμίαν προς 
συμμόρφωσιν, συμφώνως προς τάς διατάξεις των άρθρων 2 
καί 3 τοΰ παρόντος, 

2. Βιομηχανία*., βιοτεχνίαι καί πάσης φύσεως μηχανο- 
λογικαί εγκαταστάσεις, δι’ άς δεν άπαιτεΐται, κατά τάς κει- 
μένας διατάξεις, άδειαι λξίτουργίας, ύπόκεινται εις τάς δια¬ 
τάξεις τοϋ παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 

3 . Εγκαταστάσεις λειτουργοϋσαι εντός νομοθετημένων 
βιομηχανικών περιοχών ή διαθέτουσαι υγρά απόβλητα εις 
δίκτυον άποχετεύσεως άποβλήτοον εφοδιασμένων μετά συ¬ 
στήματος καθαρισμού τούτων ύπόκεινται, ώς προς τά υγρά 
απόβλητα, εις τάς έκάστοτε ίσχυούσας διά τάς περιοχάς 
αύτάς διατάξεις. 

4. Εις πάσας τάς εγκαταστάσεις δέον όπως κατά την 
λειτουργίαν των λαμβάνωνται πάντα τά αναγκαία μέτρα 
προς προστασίαν τοϋ περιβάλλοντος. 

’Άρθρον 6. 

1. 'Η άρμοδία Υπηρεσία τοΰ * Υπουργείου Βιομηχανίας 
καί Ένεργείας, δύναται νά έπιβάλη εις τάς έγκαταστάσεις, 
περί ών ή παρ. 1 τοΰ άρθρου 4 τοϋ παρόντος Π. Δ/τος, 
δι’ άποφάσεώς της την τοποθέτησιν εις τάς εγκαταστάσεις, 
δαπάναις τής έπιχειρήσεως ή έκμεταλλεύσεως αυτών, συ¬ 
σκευών διά την μέτρησιν παραμέτρων ρυπάνσεως. 

2. Οί φορείς τών έγκαταστάσεων, περί ών τό άρθρον 4 
τοϋ παρόντος, ύποχρεοΰνται 6πα>ς προβαίνουν είς τακτικόν 
έλεγχον τών πάσης φύσεως άποβλήτων των, τηροϋντες ει¬ 
δικόν βιβλίον θεωρημένου υπό τής αρμόδιας Αρχής, εις 
τό όποιον θά καταγράφουν λεπτομερώς τάς παρατηρήσεις 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 


καί τά αποτελέσματα τών αναλύσεων, μετρήσεων καί έλέγ- 
χων γενικώς. 

3. Τό Ύπουργεΐον Βιομηχανίας καί Ένεργείας, προ¬ 
βαίνει, διά τών αρμοδίων υπηρεσιών του, εις διενέργειαν 
έλέγχων τών εγκαταστάσεων, προς παρακολούθησιν τής 
εφαρμογής τών διατάξεων τοΰ παρόντος καί τής -ίηρήσεως 
τών' δυνάμει αΰτοϋ τιθεμένων είς τάς εγκαταστάσεις ορών. 

4. Οί, διά τήν διενέργειαν τών κατά τά άνωτέρω έλέγχων, 
υπάλληλοι δικαιούνται όπως είσέρχωνται είς τάς εγκατα¬ 
στάσεις κατά πάντα χρόνον, είτε αδται ευρισκονται εν λει¬ 
τουργία, είτε όχι, παρεχόμενης πάσης διευκολύνσεως διά 
την έκτέλεσιν τοΰ έργου των. 

’Άρθρον 7. 

1 . Πάσα παράβασις τών διατάξεων τοΰ παρόντος Π. 
Δ/τος δύναται νά έπιφέρη πέραν τών ύπό τών διαταςεων 
τών Ν. ΔΚΣΤ/1912, Ν.' 4479/1965 καί Α.Ν. 207/1967, 

ώς αδται ισχύουν νΰν, προβλεπομένων συνεπειών, καί τήν 
άνάκλησιν τής άδειας λειτουργίας. 

2. Τά οριζόμενα είς τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Π. Δ/τος 
κατισχύουν πάσης έτέρας γενικής ή ειδικής ρυθμίσεως επι 
τών έν αύτώ διαλαμβανομένων θεμάτων. 

3. 'Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται από τής δημοσιεύ- 
σεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, πλήν τών 
περιπτώσεων β έως ιβ τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 2, 
τής παραγράφου 5 τοϋ αΰτοϋ άρθρου και τοΰ άρθρου 3, 
προκειμένου περί παλαιών εγκαταστάσεων, ή ισχύς τών 
οποίων άρχεται έν έτος μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ παρόντος 
Π. Δ/τος. 

Είς τόν έπί τής Βιομηχανίας καί Ένεργείας ' Υπουργόν, 
άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος 
Π. Δ/τος. 

Έν Άΰήιναις τή 29 Σεπτεμβρίου 1981 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΧΤΕΦΑΗΟΧ ΜΑΝΟΧ 

Α 


ΤΕΧΝΙΚΑΙ Π ΡΟΔΙ Α Γ Ρ ΑΦ ΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΑΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Α 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 

Επωνυμία, είδος έγκαταστάσεώς, μέγεθος, διεύθυνσις έδρας, τηλέφωνον έδρας έγκαταστάσεώς, άρμόδιος διά 
θέματα σχετικά μέ τό περιεχόμενον τής μελέτης. 

2. Π ΕΡΙΑ Η ΤΙΣ 

Περιγραφή τοϋ έ'ργου, τών πιθανών σημαντικών επιπτώσεων καί τής μονιμότητός των, τών προτεινομένων μέτρων 
προλήψεως καί άντιμετωπίσεως τών επιπτώσεων. Σύντομη περιγραφή τών τυχόν ύφισταμένων εναλλακτικών λύσεων. 

3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΕΚΤΑΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΠΑΙΏΓΗ 

Περιγραφή τής γεο>γραφικής θέσεως, μέ πληροφορίας διά τήν περιοχήν είς τήν οποίαν θά γίνη ή έγκατάστασις, 
τό τοπωνύμιου τής θέσεως καί ή διοικητική ύπαγωγή της. Νά δοθή ή άκριβής έκτασις είς στρέμματα καί τ.μ. καθώς 
καί αί ορθογώνιοι άζιμουθιακαί συντεταγμέυαι τών ορίων της, αί όποϊαι έξαρτώνται άπό τό Εθνικόν τριγωνομε¬ 
τρικόν δίκτυον. 'Η θέσις τής περιοχής νά σημειωθή είς τούς χάρτας. 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Διά τήν προτεινομένην λύσιν τής έγκαταστάσεώς, νά περιγράφουν άναλυτικώς τά στοιχεία όλων τών παραγράφων 
τα όποια άκολουθοϋν είε τό είτε : 


τα οποία άκολουθοϋν είς τό εξής : 

Έφ’ όσον περισσότεραι τής μιας λύσεις τοΰ έ'ργου (έναλλακτικαί λύσεις) είτε ώς προς τήν θέσιν, είτε ώς προς τόν 
τροπον άντιμετωπίσεως τών επιπτούσεων είς τό περιβάλλον θεωρούνται έφικταί, τά στοιχεία τών παραγράφων τά 
όποια άκολουθοϋν θά ήταν σκόπιμου νά περιγράφουν δι’ έκάστην τών προτεινομένων δευτερευουσών εναλλακτικών 
λύσεων κεχωρισμένως κατά τό δυνατόν ίκανοποιητικώς. 

4.1 Καταγραφή περιβάλλοντος - Χάρτα*. 

4.1.1 Γενικοί χάρται (εύρείας περιοχής) 


Είς τυπογραφικούς χάρτας, (η καί είς αεροφωτογραφίας) κλίμακος, 1 : 50.000-1 : 20.000 πρέπει νά φαίνεται ή 
μορφολομα,τής περιοχής εις την οποίαν πρόκειται νά γίνη ή μελετωμένη έγκατάστασις, αί χοήσεις τής γής καί η 
Οεσις της εγκαταστασεοι 1 ' 

Είς τούς χά 
τής γης (8 


χαρτας αύτους πρεπει νά φαίνωνται ή μορφολογία ^ «βροχής (όρη, λόφοι, ποταμοί, λίμναι), ή χρ" 

καλλιέργειας οικισμοί), μεγάλα τεχνικά έργκΏΗΐίκς, αεροδρόμια, σιδηροδροαικαί γραμμαί, α>! 
ίσοι ι. βιοίχτνίτνϊν/νϊ κ_ __;_ —/ ·χ. _/_ * . . 


κινητοόρομοι), βιομηχανικαι ζώναι, άρχαιολογικαί περιοχχί, ^«κΑτοποι, Ιλη, κλπ. 


χρησις 

αύτο- 
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4.1.2 Χάρτα- της περιοχής άμεσου επιρροής. 

* « 2 'ο 00 _ - 1 : 5 ; 0 °° °, ά σγ 1ί ιει0 ^ ται ή άκρφής θέσις είς τήν όποιαν θά γίνη 
π^ιονάΤός δ^Χ ν^β- ΤΧΧ, ικα κτι ? ια ’ 0?κόκεδ « >**-) καί ή περφάλλουσα την έγκατάστασιν 
αόίού^θά γίνεται λ^πτο,Τ' θυ ’ σε ' ζ 515 α „ ποστασιν απέ > τ7 ί ν έγκατάστασιν περίπου έως 1.000 μ. Είς τούς χάρτας 

ΊΖΙ λΙϊοαΤΤ^ ΓγΤνΤ πεΐκ ' 0νΐ ' 1ς ' ^ , πε ^ αλλο )^ έϊκ^άστασιν περιοχής ώστενά <ραίνωνίαι ? είς 
ζ ' χαρακτήρ και^ αι υφισταμεναι χρήσεις της περιοχής της έγκαταστάσεως. 

Ενδεικτικως αναφερεται εδω~ οτι εις τους ανωτέρω χάρτας πρέπει νά φαίνωνται : 
υασμοι μονίμου η εποχιακής κατοικίας), αρχαιολογικοί χώροι καί γνωστά αρχαιολογικά μνημεία οδικόν 0ί- 
ΓνΤΧΤ χης ( ' ν Τ καί τ0 ™Τ’ *** έξυπηρετήσεως της έγκαταστάσεως, γεωργοί κϊλλΦργέιαι X πε- 
ίικόν δίΤοΓΤθ 1 ε ^“ ζ) : π ? γαΐ Τ δ5ατα ’ λ ^ ναι ’ ^στήματα ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως, σιδ^οδοο- 

Ττο κΤ τ" ' ? επώιω κομένη σύνδεσις μέ τήν έγκατάστασιν), δασικαί έκτάσεις, πάρκα, μεμονωμέ^αι 

κατοΕ-κιαι,^ τουριστικά^ εγκαταστάσεις, αρδευτικά έργα.. 

Ψ τ ° ύ ' ζ ά , ν “ τέρω χάρτ ? ς ^ ?έπεΐ νά ση[Σειούνται εκτάσεις αί όποϊαι τυχόν έχουν προγραμματισθή διά μελ¬ 
λοντικήν αστικήν η βιομηχανικήν η τουριστικήν αναπτυξιν. 

4.1.3 Μετεονρολογικά καί ύδρογραφικά στοιχεία 

Εις ύδρογραφικά ύπομνήματα,η είς τούς γενικούς χάρτας της παρ. 4.1.1 πρέπει νά σημειωθούν τά μετεωρολογικά 
στοιχεία της περιοχής της εγκαταστασεως έφ’ όσον διατίθενται. 

Είδικώτερον πρέπει νά σημειοϋνται : 

Η κατεύθυνσις και ή εντασις των άνέμων οί όποιοι συνήθως πνέουν είς τήν περιοχήν καθώς καί τό ποσοστόν νη- 
νεμιας. - 1 

— Αί^ επικρατουσαι συνήθως συνθηκαι υγρασίας καί θερμοκρασίας κατά τάς διαφόρους έποχάς του έτους, τό μέσον 
^ετήσιον ,υψος, βροχής και αι ΰεσεις συγκεντρώσεως καί φυσικής απορροής των όμβριων ύδάτων. 

■ Η. συχνοτης εμφανισεως^και η εντασις^ άλλων καιρικών φαινομένων όπως ομίχλη, ισχυροί άνεμοι, χιονοπτώσεις, 
τυχόν θερμοκρασιακαι αναστροφαι ιδίως εις περίπτωσιν προβλέψεως έκπομπής σημαντικών ατμοσφαιρικών 


Εις περίπτωσιν κατά τήν όποιαν ή έγκατάστασις είναι παραθαλασσία καί ή θαλασσία περιοχή θά χρησιμοποιηθή 
διά διάθεσιν υγρών αποβλήτων, πρέπει^νά περιληφθή ύδρογραφικός χάρτης τής θαλασσίας έκτάσεως άμεσου έπιρ- 
ροής, όπου θά σημειοϋνται έπίσης διαθέσιμα ώκεανογραφικά στοιχεία (έπικρατοΰντα ρεύματα, στάθμη 'παλιρροιών, 
ύψος κυματισμοϋ κλπ.). 


Όλοι οί ανωτέρω χάρτας των^παραγράφων 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 πρέπει νά περιλαμβάνουν σχετικά άναλυτικά υπο¬ 
μνήματα, νά είναι σαφείς, ευανάγνωστοι καί κατατοπιστικοί. 


4.2 Περιγραφή Περιβάλλοντος -’Έκθεσις 

Είς τήν εκθεσιν αυτήν θά περιγράφωνται συναπτικώς στοιχεία τά όποια δύνανται ν’ άπεικονισθοΰν είς τούς χάρτας 
τής παραγράφου 4.1 όπως άναφέρονται καί έπεξηγοϋνται είς τήν συνέχειαν. 

4.2.1 Οικισμοί της περιοχής 

— Πληθυσμός - Άπασχόλησις 
—Ιδιοκτησία γης 


4.2.2 Παραγωγικοί τομείς - Φυσικοί πόροι - Τουρισμός 

— Γεωργία (καλλιεργούμεναι έκτάσεις, είδος καλλιέργειας κλπ.) 

— Κτηνοτροφία 
—Αλιεία 

— 5 Ορυκτός πλούτος 
— Δασικός πλούτος 
— Βιομηχανία 

•—“Υδάτινοι πόροι (έκτασις όγκος λιμνών, υπόγεια υδατα κλπ.) 

— Είδος τουρισμού (αριθμός ξενοδοχείων κλπ.) 

4.2.3 'Υφίσταμένη ύποδομή της περιοχής 

Νά περιγράφουν καί νά έντοπισθοΰν είς τον άνάλογον μέ τήν περίπτωσιν χάρτην τής παραγράφου 4.1 τά άκόλουθα 
— Δίκτυα μεταφορών (οδικόν, σιδηροδρομικόν) 

— Λιμένες, άεροδρόμια 

— Δίκτυα ηλεκτρικής ένεργείας καί τηλεπικοινωνιών 

— Δίκτυα ύδρεύσεως, άποχετεύσεως, ύπάρχουσαι έγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (π.χ. βιομη¬ 
χανικής περιοχής ή πόλεως) 

4.2.4 Ύψισταμένη κατάστασις ρυπάνσεως 

Συνοπτική περιγραφή τών υφισταμένων πηγών ρυπάνσεως από άλλας αιτίας καί έκτίμησις τής καταστάσεως τού 
περιβάλλοντος. 


5 

1 


. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 


. Έναλλακτικαί λύσεις 

Σύντομη περιγραφή τών τυχόν έναλλακτικών λύσεων αί όποϊαι έξετάσθησαν ώς πρός : 

— τήν θέσιν της έγκαταστάσεως 

— τήν λειτουργίαν της έγκαταστάσεως (π.χ. παραγωγική διαδικασία) 

— τούς τρόπους επεξεργασίας καί διαθέσεως τών τυχόν στερεών, υγρών καί άερίων άποβλήτων ή άλλων άπορριμ- 
μάτων τής έγκαταστάσεως 

Είς τήν περιγραφήν νά άναφέρωνται καί οί λόγοι άπορρίψεως τών έναλλακτικών λύσεων. 
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Ι||ϊί Φάσις κατασκευής 

5 ΞΓ 3 Κ 5 *“ ™ βέ “- «— - 3 

5.2 Φάσις λειτουργίας 

5.2.1 Σχέδιον κατόψεως της έγκαταστάσεως 

-ν : ί “ : 500 * Λ — » — >-»**: 

— 11 θεσις τυχόν υπογείων δεξαμενών. 

-Τα δίκτυα ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως (όμβρίων, άκαθάρτων ύδάτων) 

* 3 Ϊ 5 ΐΚ£ °“ ήπο " 

0 . 2.2 Λειτουργία - Άπασχολούμενον προσωπικόν 

λ "' τ “ ?Τί “ ? * <**«* « *** «τρίοδοι λειτουργίας *„ά 

β) Μέσος αριθμός άπασχολουμένων είς τήν έγκατάστασιν (συνολικώς κα! άνά ΒίΛ»1 *,» ι » , «, 

τουργιας (διοικητικοί, ειδικευμένοι, ανειδίκευτοι). Ρ ?ό *' όι εκαστην περίοδον λει- 

5.2.3 Πρώται δλαι — Προϊόντα 

τελικών πρϊϊόντων καί παραπρο^ν^ΤίςΐόΠπο^ονΤά διαδικασίαν, 

ο τοπος προμήθειας καθώς καί διαθέσεως αύτών. “Ρ* 1 ™™ το ειόος, αι ποσότητες, τά μέσα μεταφοράς, 

β) Ειδικώτερα άπογραφή τυχόν τοξικών ούσιών, αί όποϊαι ποόκηται νά - > , 0 Ω _ , 

την εγκατάστασιν. , - τ ι να χρησιμοπκηΙουν η να αποθηκευθουν εις 

5.2.4 Παραγωγική διαδικασία 

(Ρΐο» Λ»Η), 

_ί_ο. \ > - , . μ&γευος, ο εςοπλισμος έκαστης ενδιαμέσου --ωγικής διαδι- 

παραγωγική 


ϊ άναγράφωνται ^ Ρ<% (Ρΐοντ ΟΐβΠ), 

κασίας καθώς καί επεξεργασίας αποβλήτων ’τό -ΐδοε -ίσ-ονη ' ^ εν , δί '*Ρ σο ’- > μ° ν αό°ς τής παραγωγικής διαδι- 
ίκανότης διά ^ 

V ~ Η ϊν » * 


5.2.5 Χρήσις υδατος καί ένεργείας 

<«** ·** »>***;, *««*«, ««ρο χ «ί, 

β) Εφικταί έναλλακτικαί λύσεις ώς πρός τόν τρόπον ύδρεύσεως τής έγκαταστάσεως 

»^ ~ 
Συμπληρώνονται οί πίνακες 1, 2 καί 3. " 

5.2.6 Αέρια απόβλητα 

σεως πρ4 της έπεξεργίσί^ «ναφερομένων άερίων άποβλήτων της έγκαταστά- 

Αερια - Ατμοί - Αερολύματα * Ψ “ 

’ΤΓ-' » / 9 ~ Γ » 



δι’ έκάστην. 

Ε ? = ρ ί„ ωσ „ ίπάρξ,ιυς λε Ρίιω » ,,, φ δτχατά,ττασ.ν νά δίδονται λ^ττομέρει», ώς ^ . 
α Το» τύπον λεπτός (ύψηλ% ? χαμ,λής πιέοεως) 

■ ( *() ν μεγ'-στην ικανότητα άτμοπαραγωγης 
Ι( μ ε Ύ- σ την~ κατανάλωσιν καυσίμου 
' ,° ν ^πον του χρησιμοποιουμένου καυσίμου 
Ε,' Εύν περιεκτικότητα τών καυσίμων είς θειον 
Σωματίδια 

προβλέπονται περισσότερΐτοΐ^ό^^ έ Υ κατασ τάσεως (δπου προ- 

ρισμένως στοιχεία δι’ έκαστον). μ ^ σω ^ τι *' ων δ '- παστήν μονάδα, θά πρέπει νά δοθούν κεχω- 

Συμπληρωνεται ό Πίναξ 4. 

Καπνός 

Εκπομπαί καπνού αί όποϊαι προκαλοϋνται έκ τής λειτουονία- τΛ„ 'ϊ, / 

Σκόνη , ης * για ·* των διάφορων μονάδων τής έγκαταστάσεως. 

Λεπτομέρειαι διά τάς λειτουργίας, αί όποϊαι προκαλοϋν σκόνην έπηηεάίΤ » , , 

εργοστάσιου (π.χ. μεταφορά προϊόντων χύδην, άποθήκευσις ΐλπ ^ ^ ^ 2υρυτερ ° ν πε ΡΦάλλον πέριξ τοϋ 

β) Ε<ρικται εναλλακτι,καί λύσεις ώς ποο'* τά η^'τη-Ύ Λτ/. ^ , , 

μεθόδων, δυναμένων νά περιορίζουν τάς έκπομπάς, άνακύίλωσιΙΧοΓΓ" 7 άπ ? βλήτ “ ν ( π ·Χ· έπιλο ϊή καυσίμων κα 1 
κλπ ·)· μ - ανακυκλωσις «ερίων, συστήματα επεξεργασίας άερίων εκπομπών 

Συμπληρώνετί^Γπ^ΓΙ^ 2 ^ 00 ^ χαρακτ ^Ρ ιστικά τών άερίων Ικπομπών μετά τήν έπεξεργασίαν. 
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5.2.7 Υγρά απόβλητα ~ * 

ποσοτήτων δδατοΓε^έκάσ^ν^νά^α 08 ^ 01 ^ ^ έ Ι κ “ τά ^ τασιν ! χέ αναλυτικήν περιγραφήν των χρήσεων κι 
παραγομένων άποβλήτων. μ ^ ’ ' πα ? αγω οιαδικασίας λαμβανομένης κεχωρισμένως καθώς καί τό 

μεταξύ 0 / 1 * 017 ^ 6 ^ ° πρωτ ° ς ’ 01 ενδιά μ εσ ° ι ό τελικός άπο δέκτης κάθε έκβολής ύγρών άποβλήτων καί αί άποστάσε 

ΓποΧ^ίαί τ^^^ ** **»* - ^ * Ρ ^ 

τελιΓν 8ΐανυ ° μένης δΐα8ρ ° μ ^ ***"' άποβλήτων μέσα άπό τούς διαδοχικούς άποδέκτας μέχρι τι 

έδάφους. 1 ^ ενδια '· 1 ” Π ' 01 άποδέκται, δυνατύν να είναι : ύπόνομοι, ύδατορεύματα, παραπόταμοι, ποταμοί, κοιλότητ 

νΓπ1ί π0?έκ ™ ν °° αν "“ ι α1 λί ^«9 ή θάλασσα, τό έδαφος ή τά ύπόγεια ύδατα). 
δί Στοτν^ΓΤν 1 ~ υμ£ ’ αΐ «ι ' προβλεπομεναι χρήσεις ύδάτων των διαφόρων άποδεκτών. 

&Γ„«7Γπ3 λ Γ ν 81 ^ 

πλάοωσ^ ϊ τπΓ π0 Π' τητ0ζ ΤΓ * γρ ™ ά ^°βλήτων πρό τυχούσης έπεξεργασίας δι’ έκάστην χω ρΐ στήν πηγήν μέ συμ 
πληρωσιν του Πίνακος 6 καί επιλογήν έκ του καταλόγου παραμέτρων ποιότητος έκείνων αΕέπο2 

ύπ-υθύνοΓτ α ^ στ * σΐν ' ^ ™ πινα ί Μ , επ ί^ ς δέον νά περιλαμβάνονται καί παράμετροι ποιότητος γνωσταί είς τοϊ 
υπευθυνους της εγκαταστασεως «Ε όποΐαι τυχόν δέν περιλαμβάνονται είς τόν κατάλογον * 

> εναλλ ? κτικ « ι λύσεις ως πρύς τά μέτρα ελέγχου των ύγρών άπαβλήτων (π.χ. έπιλογή μεθόδων παοα 

γωγης περιοριζουσων τήν κατανάλωσιν ή τήν ρύπανσιν των ύδάτων). ™ ! Ρ 

κατοοφατήσεωε ^α^ΐουΑττη^ Ρ>™«ν είς τύ έπίπεδον τής παραγωγής όπως έπί παραδείγματι διά λεκανώ 
κατακρατησεως,^ αυτόματων συστημάτων ελέγχου ροής ύγρών κλπ. 

ζ) Συστήματα επεξεργασίας ύγρών άποβλήτων. 

έκΙεφΓα°σαΙαεΪ ν ΚΓ τΡ ’ ω ' πχρά ^ τρ0ί ™ ι6 ^ος των ύγρών άποβλήτων μετά τήν έπεξεργασίαν τω 

6 ηίίξ 7. παραΥ ° μενην μ ° να0α πρ ° ϊ0ντ0ς ^ πρώτ ^ εί ? “8/1 κ λπ. 

5.2.8 Στερεά άπόβλητα - Ίλύες - Τοξικά άπόβλητα - Απορρίμματα 

ή } άΙορρίμ5ίω π ν! σ0τ7ΐτες παραγ ° μένων έκ ^ έγκαταστάσεως στερεών άποβλήτων, ίλύων, ταξικών άποβλήτω 

β) Εφικται εναλλακτικαί λύσεις διαθέσεώς των : έδαφος, θάλασσα, ύπογείως, άνακύκλωσις κλπ. 
ί^άσ^Γλύ^ν^^* δΐα έσεωζ (τ Ρ όπος μ^αφοράς, θέσις διαθέσεώς, μέθοδος διαθέσεώς ή άνακυκλώσεως) δι 

δ) Μέτρα περιορισμού των στερεών άποβλήτων καί άπορριμμάτων : έπιλογή μεθόδων αί όποΐαι περιορίζουν τή' 
παραγωγήν, διαχωρισμός τών άπορριμμάτων τά όποια δύνανται νά άνακτηθοΰν. 

5.2.9 Θόρυβος 


α) Αναμενόμενα επίπεδα θορύβου (6ΒΑ) κατά τήν λειτουργίαν (κανονική καί εντατική, ήαέοα καί νύκτα) τήι 
εγκαταστασεως εις χαρακτηριστικά σημεία τοϋ ορίου της ιδιοκτησίας της. 
β) Χαρακτηριστικά θορύβου: 

Αναφέρατε αν ο θόρυβος _εΐναι συνεχής ή οχι. "Αν ό θόρυβος δέν είναι συνεχής, πόσον διαρκεΐ όταν εμφανίζεται ; 
1 1 ποσοστό του συνολικού χρόνου καλύπτει ό θόρυβος ό όποιος άκούεται κατά τήν νύκτα καί τήν ημέραν. 
Περιγραψατε άν δ παραγόμενος θόρυβος κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας καί τής νυκτός περιέχει ορισμένους ευδιά¬ 
κριτους συνεχείς τόνους (π.χ. συριγμούς, βόμβους κλπ.). 

Αναφέρατε άν ό παραγόμενος^ θόρυβος τής ήμέρας καί τής νυκτός έχει ειδικά χαρακτηριστικά π.χ. γδούπους, εκρή¬ 
ξεις κλπ. και αν είναι τοιαυτα ώστε νά προσελκύουν τήν προσοχήν. 

Παρομοιαι πληροφορΐάτ δέον νά δοθούν διά τάς περιόδους εντατικής λειτουργίας, 
γ) Προβλεπόμενα μέτρα ελέγχου τού θορύβου π.χ. 

Πρόληψις τών θορύβων είς τήν πηγήν. 

5.2.10 "Αλλαι ενοχλήσεις 

^Δονήσεις : Χρονική συχνότης καί αίτίαι αυτών. 

Οσμαί : Τύποι πιθανών οσμών καί μέτρα ελέγχου αύτών. 

6. ΕΚΤΙΜΗΣΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Να αναφερθοΰν, εκτιμηθοΰν καί διατυπωθούν δλαι αί επιπτώσεις άπό τήν πραγματοποίησιν τής έγκαταστάσεως 
(αμεσαι - έμμεσαι, βραχυχρόνιαι - μακροχρόνιαι, θετικαί - άρνητικαί, έπανορθούμεναι - μή έπανορθούμεναι) είς τό 
περιβάλλον τής περιοχής (εύρείας καί άμέσου επιρροής). 

Ή άνάλυσις νά γίνη συμφώνως πρός τάς ακολούθους κατηγορίας επιπτώσεων : 

6.1 Οΐκολογικαί επιπτώσεις 

6.1.1 Ατμόσφαιρα 

—— Συγκρισις της ποιοτητος των αέριων εκπομπών με τα καθωρισμένα όρια (81 ιπη] <ι Γ(3 Β) τής έ/.πομπής ή μέ τυχόν 
ειδικούς όρους. 

Επιδρασις τών αέριων εκπομπών τής εγκαταστασεως εις τό μικροκλΐμα τής περιοχής τής έγκαταστάσεως καί 
τό κλίμα τής εύρυτέρας περιοχής. 


—Έκτίμησις τής έπιδράσεως τών αερίων εκπομπών είς τήν ποιότητα τού άέρος τής περιοχής της έγκαταστάσεως 
(λαμβανομένων ύπ’ δψιν τών συνθηκών διασποράς καί διαχύσεως αύτών έν συνδυασμώ μέ μετεωρολογικά, τοπο¬ 
γραφικά στοιχεία κλπ.). 

Περιγραφή άλλων σχετικών προβλημάτων. 
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6.1.2 Ύδατα 

—Επιδράσεις εις την δίαιταν των υπογείων ύδάτων της περιοχής λόγο) υδροληψίας ή έκβολής’ ύγρών αποβλήτων. 
—Επιδράσεις εις την ποσότητα των υπογείων ύδάτων λόγω υδροληψίας ή αντλήσεων κατά τάς έκσκαφάς κατά 
τήν διάρκειαν της κατασκευής. 

— Πιθανότης έπηρεασμοϋ τής ποιότητος των υπογείων καί επιφανειακών ύδάτων εκ τής διαθέσεως στερεών απο¬ 
βλήτων ή ίλύων τοξικών άποβλήτων ή άπορριμμάτων τής έγκαταστάσεως εις το έδαφος. 

6.1.3 Μορφολογία - "Εδαφος 

Έπίδρασις λόγφ τής κατασκευής ή λειτουργίας τής έγκαταστάσεως : 

— εις τά μορφολογικά χαρακτηριστικά τής περιοχής 

— εις τά φυσικά καί χημικά χαρακτηριστικά του εδάφους καί εΐδικώς εις τούς παράγοντας καταλληλότητος αύ- 
τοϋ όταν μεγάλαι εκτάσεις πρόκειται νά έπηρεασθοΰν αμέσως ή εμμέσως ώστε νά μην είναι δυνατόν νά χρησι¬ 
μοποιηθούν διά άλλας χρήσεις όπως γεωργικάς, άναψυχής κλπ. 

Επιδράσεις εις τήν ασφάλειαν τής περιοχής άπό κατολισθήσεις, καθιζήσεις, πλημμύρας κλπ. 

6.1.4 Χλωρίς - Πανίς 

Έπίδρασις τών άερίων εκπομπών καί τών ύγρών άποβλήτων εις την χλωρίδα καί πανίδα τής περιοχής (χερσαία 

— ύδροβία) (βραχυχρόνια καί μακροχρόνια). 


6.2 Επιπτώσεις έκ τών θορύβων ' 

Έπίδρασις τοϋ θορύβου έκ τής λειτουργίας τής έγκαταστάσεως είς τήν περιοχήν (βραχυχρόνια - μακροχρόνια). 

6.3 Επιπτώσεις εις κρατικάς έξυπηρετήσεις - Δίκτυα 

Άνάγκαι διά τήν δημιουργίαν νέων ή διά μεταβολάς ύπαρχουσών κρατικών έξυπηρετήσεων είς τήν περιοχήν ή ο¬ 
ποία θά προκύψη έκ τής δημιουργίας τής έγκαταστάσεως δπως : 

Προστασία έκ πυρκαϊών, κατασκευή νέων δρόμων ή συντήρησις ύπαρχόντων κλπ. 


6.4 Άξιολόγησις τών περιβαλλοντολογιών επιπτώσεων 

Τά συμπεράσματα έκ τής άναλύσεως καί τοϋ σχολιασμού τών επιπτώσεων τών παραγράφων 6.1, 6.2, καί 6.3 νά 
συγκεντρωθούν είς πίνακας ή μητρώα καί νά άξιολογηθοΰν ώς πρός τήν σημασίαν καί τον χαρακτήρα τών έπιπτώ- 
σεων (π.χ. άμεσαι - Ιμμεσαι, θετικαί - άρνητικαί, βραχυχρόνιαι - μακροχρόνιαι κλπ.). 


7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

7.1 Μέτρα προστασίας τοϋ περιβάλλοντος κατά τήν λειτουργίαν τής έγκαταστάσεως 

Νά προταθοΰν τά άναγκαΐα μέτρα προστασίας τοϋ περιβάλλοντος τά όποια θά ληφθοϋν κατά κατηγορίαν επιπτώ¬ 
σεων : 


7.1.1 Αέρια απόβλητα 

— Μέτρα προστασίας 

—Έφικταί έναλλακτικαί λύσεις ώς πρός τά μέτρα ελέγχου τών άερίων άποβλήτων π.χ. επιλογή καυσίμων καί με¬ 
θόδων περιοριζουσών τάς έκπομπάς, άνακύκλωσις άερίων, συστήματα επεξεργασίας άερίων έκπομπών κλπ. 
—Αποδόσεις τών μέτρων έλέγχου καί χαρακτηριστικά τών άερίων έκπομπών μετά τήν έπεξεργασίαν (ποιότης 
καί ποσότης). 


7.1.2 'Υγρά άπόβλητα 

— Μέτρα προστασίας 

—Έφικταί έναλλακτικαί λύσεις ώς πρός τά μέτρα έλέγχου τών ύγρών άποβλήτων (π.χ. έπιλογή μεθόδων παρα¬ 
γωγής περιοριζουσών τήν κατανάλωσιν ή τήν ρύπανσιν τών ύδάτων, έπιλογή ύδάτων - όμβριων, παραγωγικής δια¬ 
δικασίας, χώρων ύγιεινής) 

— Πρόληψις τών συμπτωματικών ρυπάνσεων είς τό επίπεδον τής παραγωγής όπως έπί παραδείγματι διά λεκανών 
κατακρατήσεως, αυτομάτων συστημάτων έλέγχου ροής ύγρών κλπ. 

—Αποδόσεις τών μέτρων έλέγχου καί παράμετροι ποιότητος τών ύγρών άποβλήτων μετά τήν έπεξεργασίαν (ποι¬ 
ότης καί ποσότης έκπεφρασμέναι είς μονάδας 1ί£/παραγ. μονάδα, πι§/1, ή § ή 1ί§/ώρα). 

7.1.3 Στερεά άπόβλητα - Τλύες - Τοξικά άπόβλητα - Απορρίμματα 
— Μέτρα προστασίας. 

—Έφικταί έναλλακτικαί λύσεις διαθέσεώς των, π.χ. έδαφος, θάλασσα, ύπογείως, άνακύκλωσις. 

— Χαρακτηριστικά διαθέσεως (τρόπος μεταφοράς, θέσις διαθέσεως, μέθοδος διαθέσεως ή άνακυκλώσεως) δι’ έκά- 
στην λύσιν. 

— Μέτρα περιορισμού τών στερεών άποβλήτων καί άπορριμμάτων όπως π.χ. έπιλογή μεθόδων περιοριζουσών τήν 
παραγωγήν, διαχωρισμός τών άπορριμμάτων τά όποια δύνανται νά έπαναχρησιμοποιηθοΰν. 

7.1.4 Θόρυβος 

— Μέτρα προστασίας έκ τοϋ θορύβου. 

— Ιΐροβλεπόμενα μέτρα έλέγχου τοϋ θορύβου π.χ. 

■ — πρόληψις τών θορύβων είς τήν πηγήν (έπιλογή μηχανών) 

σύστημα χρησιμοποιουμένων συσκευών δια την ηχητικην μόνωσιν (έπικάλυψις, ύπόβαθρα άντικραδασμικά, δια¬ 
φράγματα, τοίχοι). 

—Άπόδοσις τών μέτρων έλέγχου 

Είς περιπτωσιν^κατα τήν οποίαν έχουν ήδη προταθή καί έξετασθή ώς πρός τάς έπιπτώσεις περισσότεραι τής μιας 
έναλλακτικαί λύσεις μέτρων προστασίας τοϋ περιβάλλοντος, νά δικαιολογηθή ή τελικώς προτεινομένη λύσις. 
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7.2 Προγράμματα παρακολουθήσεως των περφαλλοντολογικών επιπτώσεων 

Νά περιγράφουν τά άπαιτόύμενα προγράμματα διά τήν παρακολούθησιν : 
α) των περφαλλοντολογικών επιπτώσεων 

β) της άποδόσεως των μέτρων προστασίας καθώς καί της ποιότητος των παραγομένων άποβλήτων, κατά την λει¬ 
τουργίαν της έγκαταστάσεως. 

7.3. Μέτρα άσφαλείας 

7.3.1 Νά περιγράφουν τά μέτρα άσφαλείας τά όποια Θά ληφθοΰν διά τήν πρόληψιν των περ ιβαλλοντολογικών κινδύνων ή 
τήν άντιμετώπισιν έξαιρετικών καταστάσεων καί επικινδύνων βλαβών διά τήν έγκατάστασιν καί τήν πέριξ περιο¬ 
χήν έξ εκρήξεων, διαφυγών επικινδύνων . αερίων καί υγρών, πλημμυρών, σεισμών, καθιζήσεων, μετεωρολογικών 
φαινομένων (θύελλαι, κεραυνοί κλπ.). 

7.3.2 Νά άναφερθοϋν τά άναγκαϊα μέτρα προστασίας διά τήν περιοχήν έναντι πυρκαϊάς καί εντόνων μετεωρολογικών φαι¬ 
νομένων. 

7.3.3 Νά άναφερθή εάν λόγω χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών, ή παραγομένων προϊόντων ή λόγφ της παραγωγικής 
διαδικασίας, ύφίστανται ή είναι δυνατόν νά δημιουργηθοΰν έπικίνδυναι καταστάσεις και ιδιαίτεροι κίνδυνοι, οι όποιοι 
νά απαιτούν τήν λήψιν ειδικών καί προσθέτων μέτρων άσφαλείας και εαν έχουν προβλεφθη παρόμοια μέτρα καί 
ποια (π.χ. περίπτωσις διαφυγής τοξικών ουσιών). 

7.3.4 Νά άναφερθή εάν έχουν θεσπισθή κανόνες, καί εάν έχουν καθορισθή ύπευθυνοι τής εγκαταστασεως δια τήν τηρησιν 
καί π α ρ ακο λού Οη σιν τών μέτρων καί κανονισμών άσφαλείας τής εγκαταστασεως. 

7.4 Παραμένοοσαι επιπτώσεις καί άξιολόγησίς των , / / 

Αί περιβαλλοντολογικαί επιπτώσεις, πού θά παραμείνουν (όπως μή επανορθουμεναι βλαβαι περιβάλλοντος, έξαντλησις 
φυσικών πόρων κλπ.), μετά τήν εφαρμογήν όλων τών προτεινομένων προστατευτικών μέτρων νά συνοψισθοΰν, να 
περιγράφουν καί νά άξιολογηθοΰν. 


8 . ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ! ΛΤΣΕΙΣ 



τών ύγρών άποβλήτων εις λίμνην μετά άπό X βαθμόν έπεξεργασίας, β) έγκαταστασις εις την θέσιν Η καϊ όιαΟεα 
τών ύγρών άποβλήτων εις τήν θάλασσαν μετά άπό Χ' βαθμόν έπεξεργασίας καί σύστημα διασπορας και διαχυσεως ή 
έγκατάστασις έίς τήν θέσιν Β μέ πλήρη άνακύκλωσιν ύγρών άποβλήτων. γ) Έγκαταστασις εις την θέσιν 1 λόγφ 
έπικρατούντων άνέμων. 'ϊδροληψία άπό ύπόγεια ΰδατα, ή δίκτυον ύδρεύσεως, μεταφορά προϊόντων μέ το α ή β μέ¬ 


σον κλπ. ^ 

Εις τήν άνωτέρω περιγραφήν θά πρέπει νά περιλαμβάνωνται δσαι τυχόν έναλλακτικαί λύσεις, άπερρίφθησαν κα 
οι λόγοι άπορρίψεώς των μέ επαρκείς λεπτομέρειας ώστε νά δύναται ή άρμοδία ύπηρεσια να εκτίμηση συγκριτικως 
τούς περφαλλοντολογικούς κινδύνους καί τά ώφέλη τών διαφόρων λύσεων, γενικώς. 


9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Εις παράρτημα τής Μελέτης Περιβαλλοντολογικων Επιπτώσεων, δέον νά καταχωρηθοϋν, κείμενα έπιστημονικής 
έπεξεργασίας στοιχείων, είδικαί έκθέσεις, έγγραφα τεκμηριώσεων κλπ. 


10. ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ * 

— Εϊε τήν Μελέτην Περφαλλοντολογικών Επιπτώσεων δέον νά άποφεύγεται ή συσσώρευσις γενικών στοιχείων, 
νά γίνΐται επεξεργασία τών όριακών θεμάτων άπό άπόψεως περιβάλλοντος μέ συντομίαν και να δίδεται ιδιαιτέρα 
έμφασις εις τά σημαντικά περιβαλλοντολογικά θέματα. ^ ^ 

-Τά σχόλια τά όποια άφοροϋν είς τάς επιπτώσεις δέον νά τεκμηριώνονται κατά τό δυνατόν έπιστημονικως κα 
νά μήν είναι εγκυκλοπαιδικά. 

- Είδικώς ή έκθεσις περιγραφής τοΰ περιβάλλοντος δύναται νά άναφέρεται καί εις τυχόν άλλας άξιολόγους πλη¬ 
ροφορίας αί όποιαι δύνανται νά συμβάλλουν εις τήν καλυτέραν άπεικόνισιν του περιβάλλοντος της εγκαταστασεως 
καί εις τάς συνθήκας αί όποΐαι έπικρατοΰν εις αύτό. 

Ωστόσο πρέπει νά είναι σύντομος καί νά δίδη έ'μφασιν μόνον εις τά, στοιχεία έκεΐνα τά όποια είναι απαραίτητα 
διά τήν κατανόησιν τών έπιπτώσεων. Ή έκτασις παραθέσεως και αναλυσεως των διάφορων στοιχείων της έκ- 
θέσεως πρέπει νά ύπαγορεύεται έκ τής σπουδαιότητος τών αναμενομένων περιβαλλοντολογικων επιπτώσεων. 
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Κατάλογος παραμέτρων ποιότητας υγρών αποβλήτων 

Α. "Οργανοληπτικοί παράμετροι 

Χρώμα Ρί πι§/1 

Θολότης 5ϊο2 πι§/1 

Θερμοκρασία ο Ο 

Β. Φυσικοχημικοί παράμετροι 
ΡΗ 


Άγωγιμότης 


τηΕ/βτη 

Όλική σκληρότης 

0& 003 

πιε/1 

"Ασβέστιον 

Οα 

™§/1 

Νάτριον 

Ν& 

πΐΕ/1 

Κάλιον 

Κ 

ιηζ/1 

Μαγνήσιο ν 

Με 

ιηζΙΙ 

"Αργίλιον 

ΑΙ 

τηζ/1 

Άλκαλικότης 

0&003 

πψ/1 

Λίπη καί “Ελαια 


ιη§/1 

Θειϊκά 

504 

πψ/1 

Χλωριοϋχα 

01 

τπε/1 

Νιτρώδη 

Ν02 

ιαζ/1 

Νιτρικά 

Ν03 

τηζ/1 

Άμμωνιακόν άζωτον 

ΝΗ3Ν 

τηζ/1 

Άζωτον κατά Κ]θ!γ1ιι}ι] 

Ν 

πι§ 1 

Συνολικά διαλελυμένα στε 

- 


ρεά 


τηζ/1 

Καθιζάνοντα στερεά 


οπι3/1 

Αίωρούμενα στερεά 


τηζ/1 

Σίδηρος 

Εθ 

τηζ/1 

Όρθοφωσφορικά 

Ρ04 

τηζ/1 

Συνολικός φώσφορος 

Ρ 

τη§/1 

Φθοριούχα 

Ρ 

τηζ/1 

Κυανιοϋχα 

ΟΝ 

τηζ/1 

Φαινόλαι 

06Η50Η 

τηζ/1 


Γ. Βιολογικά! παράμετροι 

Διαλελυμένον όξυγόνον 02 ηι§/1 

ΒΟϋδ γπ^/1 

οοω μ/ι 

ΤΟΟ 0 πι§/1 

Χλωροφύλλη 

Δ. Μικροβιολογικά!, παράμετροι 

Κολοβακτηριδιοειδή ΠΑΚ/100 ΜΙ 

Κολοβακτηρίδια » » » 

Εντερόκοκκοι » » » 

Σαλμονέλλαι » » » 


Ε. Ανεπιθύμητοι ή άλλαι τοξικαί ούσίαι 
Πίναξ 
Πίναξ II 


2. Όργανοφωσφορϊκαί ενώσεις 

3. Όγανοκασσιτερικα'ι ενώσεις 

4. Ούσίαι αί όποΐαι εις τό υδατικόν περιβάλλον ή μέσω αύ- 
τοϋ προκαλοϋν άποδεδειγμένως καρκίνον. 

5. Υδράργυρος καί ένώσεις υδραργύρου 

6. Κάδμιον καί ένούσεις καδμίου 

7. "Ανθεκτικά (μή άποδομήσιμα) ορυκτά έλαια καί υδρο¬ 
γονάνθρακες 

8. Ανθεκτικά συνθετικά υλικά ή ούσίαι, αί όποΐαι δυνατόν 
νά παρεμποδίζουν οίανδήποτε χρήσιν των ύδάτων, είτε 
έπιπλέουσαι, είτε αΐωρούμεναι, είτε καθιζάνουσαι. 


ΠΙΝΑΞ II 

- Όμάδες ούσιών καί ούσίαι 
Στοιχεία καί ενώσεις αύτών. 

1. Ψευδάργυρος 

2 . Χαλκός 

3. Νικέλιον 

4. Χρώμιον 

5. Μόλυβδος 

6 . Σελήνιον 

7. "Αρσενικόν 

8 . Άντιμόνιον 

9. Μολυβδένιον 

10. Τιτάνιον 

11. Κασσίτερος 

12. Βάριον 

13. Βηρύλλιον 

14. Βόριον 

15. Ούράνιον 

16. Βανάδιον 

17. Κοβάλτιον 

18. Θάλιον 

19. Τελλούριον 

20. "Άργυρος 

2. Βιοκτόνα καί τά παράγωγά των τά όποια δέν περιλαμ¬ 
βάνονται εις τον πίνακα I. 

3. Ούσίαι μέ δυσμενή έπίδρασιν εις τήν γεΰσιν ή εις τήν ο¬ 
σμήν προϊόντων ανθρώπινης καταναλώσεως προερχομέ- 
νων έκ τοϋ ύδατιΛυ περιβάλλοντος καί ενώσεις αί όποΐαι 
δύνανται νά προρ&λέσουν σχηματισμόν τοιούτων ούσιών 
έντός των ύδάτών. 

4. Τοξικαί ή άνθεκτικαί οργανικαί ενώσεις τοϋ πυριτίου καί 
ούσίαι δυνάμεναι νά προκαλέσουν σχηματισμόν τοιούτου 
είδους ενώσεων έντός των ύδάτων έξαιρέσει των βιολο- 
γικώς άβλαβων ή των μετατρεπομένων ταχέως έντός του 
ϋδατος εις αβλαβείς ούσίας. 

5. "Ανόργανοι ενώσεις φωσφόρου καί στοιχειακός φωσφό- 
ρος. 


ΠΙΝΑΞ 1 

-Όμάδες ούσιών καί ούσίαι 

1. Όργανοαλογονοϋχοι ενώσεις καί ούσίαι έκ τών όποιων 
δύνανται νά προκόψουν τοιούτου είδους ενώσεις εις τό 
υδατικόν περιβάλλον. 


6. Μή ανθεκτικά ορυκτά έλαια καί υδρογονάνθρακες πετρε¬ 
λαϊκής προελεύσεως. 

7. Κυανιοϋχα, φθοριούχα. 

8. Ούσίαι άσκοϋσαι δυσμενή έπίδρασιν έπί τοϋ ισοζυγίου 
οξυγόνου, κυρίως άμμωνία, νιτρώδη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΑΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΤ Β. 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ. 

Επωνυμία, είδος έγκαταστάσεως, μέγεθος, διεύθυνσής, έδρας τηλέφωνον έδρας, αρμόδιοι επί θεμάτων σχετικών μέ 
το περιεχόμενον της μελέτης. 

2. ΠΕΡΙΛΗΤΤΣ. 

Περιγραφή του έ'ργου. 

3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΙΣ 

Τοποθεσία (περιγραφή περιοχής, τοπογραφικον σκαρίφημα). 

4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΡΥΙΙΑΝΣΕΩΣ. 

Συνοπτική περιγραφή των υφισταμένων πηγών ρυπάνσεων ύπδ άλλων αιτίων και έκτίμησις της καταστάσεως του περι¬ 
βάλλοντος. 


5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

5.1. Φάσεις λειτουργίας. ' / , , , 

Περιγραφή τής λειτουργίας τών διαφόρων μονάδων τής έγκαταστάσεως (παραγωγική διαδικασία κλπ. ως. επίσης 
καί τών τυχόν μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, έλπ) κατα φάσεις, συνοδευομενης υπο σχεδιαγραμμάτων ροής 
εις τα όποια νά περιγράφωνται τό είδος, τό μέγεθος και η παραγωγική ικανοτης τοϋ εξοπλισμούς της.. , , , 

Επίσης, νά δίδεται άναλυτικώς τό είδος καί αί ποσότητες τών εισερχομένων καί έξερχομένων υλικών ώς επίσης και 
τό γενικόν ΐσοζύγιον υλικών. 

5.2. Σχέδιον κατόψεως τής έγκαταστάσεως. 

Σχέδιον κατόψεως τής έγκαταστάσεως εις κλίμακα 1:100 εως 1:500, εις το οποίον θα σημειοϋνται λ-.πτομ-ρως . 

— Ή ακριβής θέσις καί χαρακτηρισμός όλων τών κτισμάτων τών εγκαταστάσεων. ^ ; , 

— Τά σημεία έκπομπής “αερίων, υγρών καί στερεών άποβλήτων τής έγκαταστάσεως προς οίονδηποτε αποδέκτην. 


5.3. Χρήσις ΰδατος καί ένεργείας. 

α) Συνοπτική περιγραφή τοϋ τρόπου ύδρεύσεως τής εγκαταστασεως (πηγη και σημεία υδροληψία,, απαιτουμεναϊ 
παροχαί, σύστημα ύδρεύσεως, κυκλώματα ΰδατος). 

β) Έφικταί έναλλακτικαί λύσεις ώς προς τον τρόπον ύδρεύσεως τής εγκαταστασεως. 

γ) Γενικά στοιχεία χρήσεως ΰδατος, ηλεκτρικής ένεργείας, και καυσίμων καί έφικται έναλλακτικαί λύσεις χρή 
σεως (π.χ. διαφορετικοί τρόποι ψύξεως ύδάτων). 

5.4. Πρώται ΰλαι - Προϊόντα. 

α) Κατάλογος πρώτων υλών, προσθέτων υλικών τά όποια χρησιμοποιούνται κατά τήν λειτουργίαν των διαφόρων μο¬ 
νάδων τής έγκαταστάσεως, τελικών προϊόντων καί παραπροϊόντων, εις τόν οποίον να φαίνεται το είδος, αι ποσο 

τητες καί τά μέτρα μεταφοράς. _ * , , 0 ~, » 

β) Είδικώτερον, άπογραφή τυχόν τοξικών ούσιών, αί όποϊαι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν η να αποθηκευθουν εις 

’ τήν έγκατάστασιν. 

5.5. Απόβλητα. 

5.6. -Αέρια απόβλητα. 

Στοιχεία άφορώντα είς τάς πηγάς, τήν ποσότητα καί τήν ποιότητα τών άναφερομένων άερίων άποβλήτων της εγκα 
ταστάσεως πρό τής έπεξεργασίας (ποιότης καί ποσότητες έκπεφρασμέναι εις Κ&Ζπαραγομενη μονάδά προιοντος ή 
πρώτης ΰλης, Πΐ£/1 ή £ ή Ιί^/ώρα). 

Έκττομπαί άερίων, ατμών η άερολυμάτων είς υψηλήν στάθμην (καπνοδόχος) καί χαμηλήν στάθμην (διαχυσις) αί 
όποϊαι προκαλοϋνται έκ τής λειτουργίας τών διαφόρων μονάδων, εγκαταστασεως. > 

Είς περιπτώσεις ύπάρξεως περισσοτέρων τής μιας εκπομπών αέριων, ατμών η αερολυμάτων, να δοθούν κ=.χωρ 
σμένως πληροφορία 1 , δι’ έκάστην. 

Έκπο^παΤσωματιδίων αί όποϊαι προκαλοϋνται έκ τής λειτουργίας των διαφόρων μονάδων τής έγκαταστάσεως Ο¬ 
που προβλέπον^ται περισσότερα ™ϋ ένός σημεία έκπομπτ,ς σωματιδίων οια μιαν μονάδά, θα πρεπη να δοθούν κε 

χωρισμένως δΓ έκαστον στοιχεία. 


γ) Καπνός. 
Έκπομπαί καπνού 


αί όποϊαι προκαλοϋνται έκ τής λειτουργίας διαφόρων 


μονάδων τής έγκαταστάσεως. 


δ) Σκόνη. 

Λεπτομέρειαι διά τάς λειτουργίας αι οποίας προκαλουν 
πέριξ τοϋ εργοστασίου (τε.χ. μεταφορά προϊόντων χύδην, 


σκόνην καί αί όποϊαι επηρεάζουν τό 
άποθήκευσις κλπ.). 


εΰρύτερον περιβάλλον 
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5.7. 'Τγρά απόβλητα. 

— Ποσότητες ΰδατος «ί όποϊαι χρησιμοποιούνται εις την έγκατάστασιν μέ άναλυτικήν περιγραφήν των χρήσεων και 

των άναγκαίων ποσοτήτων ΰδατος, εις έκάστην μονάδα έγκαταστάσεως κεχωρισμένως ώς και των ποσοτήτων των 
παραγομένων άποβλήτων. 

— Στοιχεία ύγρών άποβλήτων δι’ έκάστην πηγήν κεχωρισμένως προ τυχόν επεξεργασίας (ποιότης καί ποσότητες έκ- 
πεφρασμέναι εις Εμ/παραγομένη μονάδα προϊόντος ή πρώτης ΰλης ττιμ/1 ή § ή Εμ/ώρα). 

—Όνομαστικώς ό πρώτος, οί ενδιάμεσοι καί ό τελικός αποδέκτης έκάστης εκβολής ύγρών άποβλήτων καί έπισή- 
•μανσις εις τόν χάρτην τής παρ. 7. 

— Προγματοποιούμεναι ή προβλεπόμεναι χρήσεις ΰδατος τών διαφόρων άποδεκτών. 

5.8. Στερεά άπόβλητα - Ίλύες - Τοξικά άπόβλητα - Απορρίμματα. 

— Τύποι, ποιότης καί ποσότητες έκεφρασμέναι εις παραγόμενα έκ τής έγκαταστάσεως στερεά άπόβλητα, ίλύες, τό- 
ξικά άπόβλητα ή άπορρίμματα. 

— Νά άποδοθοΰν εις τόν χάρτην τής παραγρ. 7 αί θέσεις άπορρίψεως τών στερεών άποβλήτων. 

5.9. Θόρυβος.. 

-—Αναμενόμενα επίπεδα θορύβου κατά τήν λειτουργίαν (κανονική καί έντατική, ημέρα καί νύκτα) τής έγκαταστά¬ 
σεως εις χαρακτηριστικά σημεία τής έκτάσεως. 

— Δευτερογενείς αιτίαι αύξήσειος του θορύβου π.χ. κίνησις βαρέων οχημάτων κλπ. 


6 . ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος κατά τήν λειτουργίαν τής έγκαταστάσεως. , 

Νά προταθοΰν τά άναγκαΐα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος τά όποια θά ληφθοϋν κατά κατηγορίαν έπιπτώ- 
σεων : ». 


6.1. Αέρια άπόβλητα (παρ. 5. 3, 6. 1). 

— Μέτρα προστασίας. 

—Έφικταί έναλλακτικαί λύσεις ώς προς τά μέτρα έλέγχου τών άερίων άποβλήτων (π.χ. επιλογή καυσίμων καί με- 
—θόδων περιοριζουσών τάς έκπομπάς, άνακύκλωσις άερίων, συστήματα επεξεργασίας άερίων έκπομπών κλπ.). 

—Αποδόσεις τών μέτρων έλέγχου καί χαρακτηριστικά τών άερίων έκπομπών μετά τήν έπεξεργασίαν (ποιότης καί 
ποσότητες). 


6.2. 'Τγρά άπόβλητα (5. 2, 5. 3). 

— Μέτρα προστασίας. 

—Έφικταί έναλλακτικαί λύσεις ώς πρός τά μέτρα έλέγχου τών ύγρών άποβλήτων (π.χ. έπιλογή μεθόδων παραγωγής 
περιοριζουσών τήν κατανάλωσιν ή τήν ρύπανσιν τών ύδάτων. Πρόληψις τών συμπτωματικών ρυπάνσεων είς τό 
έπίπεδον τής παραγωγής όπως έπί παραδείγματι διά λεκανών κατακρατήσεως, αυτομάτων συστημάτων έλέγχου 
ροής ύγρών κλπ). 

—Αποδόσεις τών μέτρων έλέγχου καί παράμετροι ποιότητας τών ύγρών άποβλήτων μετά τήν έπεξεργασίαν (ποι¬ 
ότης καί ποσότητες έκπεφρασμέναι εις μονάδας Κμ/παραγ. μονάδα, ίτιμ/1 καί μ/ή Κμ/ώρα). 

6.3. Στερεά άπόβλητα - Ίλύες - Τοξικά άπόβλητα - Άπορρίμματα. 

— Μέτρα προστασίας. 

•—Έφικταί έναλλακτικαί λύσεις διαθέσεώς των πχ. έδαφος, θάλασσα, ύπογείως, άνακύκλωσις κλπ. 

— Χαρακτηριστικά διαθέσεώς (τρόπος μεταφοράς, θέσις διαθέσεώς, ή άνακυκλώσεως) δι’ έκάστην λύσιν. 

— Μέτρα περιορισμού τών στερεών άποβλήτων καί άπορριμμάτων, ό'πως π.χ. έπιλογή μεθόδων αί όποϊαι περιο¬ 
ρίζουν τήν παραγωγήν, διαχωρισμός τών άπορριμμάτων τά όποια δύνανται νά έπαναχρησιμοποιηθοΰν. 

7. ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΡΤΕΣ 

Νά συμπληρωθούν οί συνημμένοι πίνακες έφ’ οσον ύπάρχουν τά στοιχεία. 

Χάρτης προσανατολισμού 1 : 200.000. 




τ 
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ» 

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


1* Γιά τ *> Τεύχος Α' . Λ ρσ χ. 


2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9. 


> 

■ » 
» 
» 
» 
» 
> 


Β' 

Γ' 

Δ' 


» 

» 

» 

» 


. » 

Νομικών Προσώπων Δ.Δ. κ,λπ. » 

Άν. Είδ. Δικαστηρίου. » 

Παράρτημα . > 

Ανωνύμων Εταιρειών κ,λπ. . » 

» Δελτίο^ Εμπορικής καί Βιομηχανικοί 

Ιδιοκτησίας . » 

10. Γιά όλα τά τεύχη καί τό Δ.Ε.Β.Ι. > 

ΟΙ Δήμοι καί ο! Κοινότητες του Κράτουςκατα¬ 
βάλλουν τό 1/2 τών Ανωτέρω συνδρομών. 
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Υπέρ τοϋ Ταμείου ΆλληλοβοηθεΙας Προσωπι- 
κου τού Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) άνα- 
λογοΰν τά έξτ)ς ποσά: 

1. Γιά τό Τεύχος Α' .Δραχ. 


2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9. 


> 

» 

» 

» 
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Β 

Γ' 

Δ' 


» 

» 

» 


Νομικών Προσώπων Δ .Δ. κΛπ. » 

Άν. Είδ. Δικαστηρίου. » 

Παράρτημα .. 

Ανωνύμων Εταιρειών κ,λπ. 

» Δελτίο Έμπ. καί Βιομ. Ιδιοκτησίας 
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10. Γιά όλα τά τεύχη 

«ι_ι . _ ^ Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

Η τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου, μέχρις 8 σελ., είναι 7 δρχ., άπό 9 *ς 24 σελ. 14 δον. ΑπΑ ος λ, .ο , __ _ 

® δρχ., Λιτό 81 οϊλ. καί δμω ή τψή X. 

Α Γ'. ΤΙΜΗ ΦΩΊΌΑΝΤΓΓΡΑΦΩΝ 

Η τιμή διαθέσβως ατό κοινό τών ^ομέ^νόπό τό Εθνικό Τυπογραφείο φωτοαντιγράφων τών διαφόρων φύλλων τής Έεπη^ΐβας 

τ% Κυβερνήσεως καθορίζεται σ§ τρβς (3) δραχμές κοπάσΰίίδα. ™ Έψημ ^ α5 

Δ'. ΤΕΛΗ Απ»ητιρντ.β«» · 

ϊ. 2τό τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών καί 
Εταιρ«ιων Περιωρισμένης Εύθύνης: 

Α' Ανωνύμων Εταιρειών: 

1. Τών καταστατικών . ιβηοο 

^2^Τ^άποφάσ«ΰν «περί συγχωνβύσεεος Ανωνύμων 


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

3Δ Τώνάπ<Μάχί8»ντ% έππροπής τοΰΧρημαη- 
στη Ρ ί °ν * 1 ι Μ «ΡογωγίΙς χρεογράφων εις τό χρη- 


3. Τ&ι κωδικοποιήσεων τών καταστατικών (ΦΕΚ 

ΛΛηοι, Τ. Β ) ... ' 

4. Τών -τροποποιήσεων τών κ ατ α στατικ ών ..... 

Τών Ισολογισμών κάθε χρήσεως. 

Εταιρειών», τών έςθέσβων εκημήσεως περιουσιακών 
στοιχε ίων κα ί τών' Αποφάσεων τοϋ ΔΧτ^ΕΜλ 
έγκρίνονται καί δημοσιεύονται ο! κανο- 

_Τ· 7^ Αποφάσεων *περί έγκ ατ αυ ιάσε ω ς ύπσκα- 

τ^τήματος διορ^οΰ γενικού πράκτορος καίπαρο- 

8· άνακοινώσβοον γιά κάθε μεκχ&ΛΑ πού νίΐ 

νβται μ* Απόφαση ΓΧ ή ΔΧ,τών ποοσ»Λύσ«ωυ™ί 
συνελεύσεις, τών κατά τόά^^^Ν 
^221/24 γνωστοποιήσεων, τών Ανακοινώσεων, πού 
59 παρ. 3 τοϋ Ν.Δ. 400/ 

8§6ε**3 
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» 
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148/1967» Δρχ. 2000 


Α=χ. 


μοτποτήριον 

Τ* δκηάξος τού άρθ^'2 τκφ. 3 Αί,. 

^1'__?^ .Αποφάσεων τής έπττροπής κεφαλα»*,- 
ΧΡ«ωγράφων & τχΛ χρήματα- 

Β' Εταιρειών Περιορισμένης Εύθύνης: 

1. Τών κοπαστατικών . 

2. Τών κωδικοποιήσεων τών καταστατικών 

3. Τών Ισολογισμών κάθε χρήσεως....” 

^7 ** Εκθέσεων Ικτιμήσεως περιουσιακών στο«- 

5. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών (γιά 

<Μ*βολαιογραφική πράξη) .. 

6. Τών άνακοινώσεων μέ συμβολαιογραφική πράξη 

7. Τών Ανακοινώσεων μέ Απόφαση τής ΓΧ ... 

8 ; Τδν τιροσκλήοβων σέ γενικές συνελεύσεις .... 
1%^& αα φθ4χη\χβτ* Συνβταιρισαών - 
Αλληλασφαλισπκών Ταμβίων καί Φε- 
λανβρωιηκών Σωματνίων: 

ορβν— ΑλΛηλο«Γφαλιστιι<έδν ΤοφκίοονΕ . ^ 

Ι ^Τ ηΆ ': , 

Δ’ βαηκτηκΟν πράξεων:. λ». 

Π. Στό Τέταρτο τεύχος: 

^^8«οκγπκ)^ πράξεων γιά π αραι«ιά0ωηΑ βο- 
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βννάΚαγμα μέ έιπταγή ίη' όνόματι τοϋ Διευθυντή τών 

Ό Γενοεός Δβυθοντής 
ΑΘΑΝ. ΠΑΝ. ΣΠΒΑίι^ πγ/ ^ 


Π<* ΤΟ ΕΟΚΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





































